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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 860 


12 Ιουλίου 2000 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 121004/Ε3/1004 

Τροποποίηση της 3286/Ε3/2757/24.5.93 απόφασης 
«Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός διαδικασίας χο¬ 
ρήγησης αδειών προϊόντων και τεχνολογιών πυραυ¬ 
λικής τεχνολογίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
4216/Ε3/4076/12.7.1994 ομοία. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.936/79 «περί τροποποιήσεως και συμπλη- 
ρώσεως των περί Εξωτερικού Εμπορίου Διατάξεων». 

1.2. Του Ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνη¬ 
τικών οργάνων». 

1.3. Του Π.Δ.138/93 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας». 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την 16326/ΔΙΟΕ318/19.4.200Θ κοινή Απόφαση 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής 
Οικονομίας» (ΦΕΚ 566Β/20.4.2000). 

2.2. Την 58600/Ε3/6186/30.8.95 Απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Εθνικής Οικονομίας «περί ρυθμίσεως διαδικα¬ 
σιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης μεταπώλη¬ 
σης εμπορευμάτων». 

2.3..Την αριθ. 3286/Ε3/2757/24.5.93 απόφαση μας 
«Έλεγχος διακίνησης και καθορισμός διαδικασίας χο¬ 
ρήγησης αδειών προϊόντων και τεχνολογιών πυραυλι¬ 
κής τεχνολογίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 4216/Ε3/4076/12.7.1994 ομοία. 

3. Το με αριθ. 6165.3/76/ΑΣ. 183/18.2.2000 έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή 
νέου τεχνικού καταλόγου ΜΤΟΒ. 

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Αντικαθιστούμε το συνημμένο στην με αριθ. 3286/Ε3/ 
2757/24.5.93 απόφασή μας παράρτημα, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με την αριθ. 4216/Ε3/4076/12.7.94 
όμοια της, με το επισυναπτόμενο στην παρούσα πα¬ 
ράρτημα. 


Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 3286/2757/ 
24.5.1993 απόφαση. 

Η με αριθ. 4216/Ε3/4076/12.7.1994 απόφασή μας 
καταργείται. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβε¬ 
ρνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2000 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 


Νο. Φ.093.18/4493 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ 
(Μ.Τ.Ο.Ρ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

14.10.1999 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(α) Το παρόν Παράρτημα αποτελείται από δύο κατη¬ 
γορίες ειδών. Ο όρος «είδος» περιλαμβάνει εξοπλισμό, 
υλικά, «λογισμικό» ή «τεχνολογία». Τα είδη της Κατηγο¬ 
ρίας I, τα οποία ανήκουν στα είδη 1 και 2 του Παραρτή¬ 
ματος, είναι εκείνα τα είδη που έχουν την μεγαλύτερη 
ευαισθησία. Εάν ένα είδος της Κατηγορίας I συμπερι- 
ληφθεί σε ένα σύστημα, τότε καιτο σύστημα θα υπαχθεί 
στην Κατηγορία I, εκτός εάν το ενσωματωθέν είδος δεν 
μπορεί να διαχωριστεί, αφαιρεθεί ή αντιγράφει. Τα είδη 
της Κατηγορίας II είναι εκείνα τα είδη του Παραρτήμα¬ 
τος που δεν έχουν υπαχθεί στην Κατηγορία I. 

(β) Εξετάζοντας τις αιτήσεις για μεταφορά πλήρων 
συστημάτων ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροπο¬ 
ρικών οχημάτων στα Είδη 1 και 19, και εξοπλισμού, υλι¬ 
κών, «λογισμικού» ή «τεχνολογίας» που περιλαμβάνεται 
στο Τεχνικό Παράρτημα, για δυνητική χρήση σε αυτά τα 
συστήματα, η Κυβέρνηση θα λάβει υπ’ όψη την ικανότη¬ 
τα ανταλλαγής βεληνεκούς και ωφέλιμου φορτίου. 
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(γ) Γενική Σημείωση σχετική με την Τεχνολογία: 

Η μεταφορά «τεχνολογίας» που έχει άμεση σχέση με 
εμπορεύματα ελεγχόμενα στο Παράρτημα, ελέγχεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν κάθε Είδος 
στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εθνική νομο¬ 
θεσία. Η έγκριση κάθε είδους του Παραρτήματος για 
εξαγωγή, συνεπάγεται και την έγκριση εξαγωγής προς 
τον ίδιο τελικό χρήση της ελάχιστης απαιτούμενης «τε¬ 
χνολογίας» για την εγκατάσταση, την λειτουργία, την 
συντήρηση και την επισκευή του είδους. 

Ση μείωση: 

Δεν προβλέπονται έλεγχοι στην «τεχνολογία» που εί¬ 
ναι «ελεύθερης χρήσης (ίπ ίίτβ ρυάΐίσ άοηταίπ)» ή στην 
«βασική επιστημονική έρευνα». 

(δ) Γ ενική Σημείωση σχετικά με το Λογισμικό: 

Το Παράρτημα δεν ελέγχειτο «λογισμικό» που είναι εί¬ 
τε: 

1. Γενικώς διαθέσιμο στο κοινό λόγω του ότι: 
α. Πωλείται από αποθέματα που υπάρχουν σε λιανικά 
σημεία χωρίς περιορισμό, με τους εξής τρόπους: 

1. Νόμιμη αγοραπωλησία, 

2. Ταχυδρομική παραγγελία, ή 

3. Τηλεφωνικές πωλήσεις, και 

β. Προορίζεται να εγκατασταθεί από τον χρήστη χω¬ 
ρίς άλλη σημαντική βοήθεια από τον προμηθευτή, ή 
2. «Ελεύθερης χρήσης (ρυόΐίσ όοπιαίη)» 

Σηυείωση: 

Η Γ ενική Σημείωση σχετικά με το Λογισμικό δεν ισχύ¬ 
ει προκειμένου περί «λογισμικού» γενικής χρήσης που 
προορίζεται για την μαζική αγορά. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τις ανάγκες του παρόντος Παραρτήματος, θα 
ισχύουν οι εξής ορισμοί: 

«Βασική επιστημονική έρευνα» 

Πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνε¬ 
ται κυρίως για να αποκτηθούν νέες γνώσεις θεμελιωδών 
αρχών και φαινομένων ή παρατηρήσιμων γεγονότων, 
που δεν έχει κυρίως ένα συγκεκριμένο πρακτικό στόχο 
ή αντικειμενικό σκοπό. 

«Ανάπτυξη» 

Σχετίζεται με όλες τις φάσεις που προηγούνται της 
παραγωγής, όπως: 

• σχεδιασμός 

• έρευνα σχεδιασμού 

• ανάλυση σχεδιασμού 

• αντίληψη σχεδιασμού 

• συναρμολόγηση και δοκιμή πρωτοτύπων 

• πιλοτικά προγράμματα παραγωγής 

• σχεδιαστικά δεδομένα 

• διαδικασία μετατροπής των σχεδιαστικών δεδομέ¬ 
νων σε προϊόν 

• σχεδιασμός σύνθεσης 

• σχεδιασμός ενσωμάτωσης 

• σχεδιαγράμματα 

«Ελεύθερης χρήσης (ρυόΐίσ όοηταίπ)» 

Αυτό σημαίνει «λογισμικό» ή «τεχνολογία» που κατέ¬ 
στη διαθέσιμη χωρίς περιορισμούς ως προς την μετέ- 
πειτα διάθεση. (Εάν υπάρχουν περιορισμοί πνευματι¬ 
κής ιδιοκτησίας, δεν παύει το «λογισμικό» ή η «τεχνολο¬ 
γία» να είναι «ελεύθερης χρήσης»). 


«Μικροκύκλωμα» 

Μία συσκευή στην οποία ένας αριθμός παθητικών 
ή/και ενεργητικών στοιχείων θεωρούνται ως αοράτως 
συνδεδεμένα με (ή μέσα σε) μία συνεχή δομή για την 
εκτέλεση της λειτουργίας ενός κυκλώματος. 

«Μικροπρογράμματα» 

Μία αλληλοδιαδοχή στοιχειωδών οδηγιών που φυ¬ 
λάσσονται σε ειδική αποθηκευτική μνήμη, η εκτέλεση 
των οποίων ξεκινά όταν εισαχθεί η οικεία εντολή. 

«Παραγωγή» 

Σημαίνει όλες τις φάσεις παραγωγής όπως: 

• τεχνολογία παραγωγής 

• παραγωγή 

• ενσωμάτωση 

• συναρμολόγηση(προσαρμογή) 

• επιθεώρηση 

• δοκιμή 

• εξασφάλιση ποιότητας 

«Εξοπλισμός παραγωγής» 

Σημαίνει εργαλεία, υποδείγματα, τρυπάνια, τόρνους, 
καλούπια, μήτρες, εξαρτήματα, μηχανισμούς ευθυ¬ 
γράμμισης, εξοπλισμό δοκιμών, άλλα μηχανήματα και 
μέρη αυτών, που είναι ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποι¬ 
ημένα για την «ανάπτυξη» μιας ή περισσοτέρων φάσε¬ 
ων της «παραγωγής». 

«Εγκαταστάσεις παραγωγής» 

Σημαίνει τον εξοπλισμό και το ειδικά προς τούτο σχε¬ 
διασμένο «λογισμικό» που είναι ενσωματωμένο σε εγκα¬ 
ταστάσεις για την «ανάπτυξη» μιας ή περισσοτέρων 
φάσεων της «παραγωγής». 

«Προγράμματα» 

Μία αλληλοδιαδοχή οδηγιών για την διεκπεραίωση 
μίας διαδικασίας σε (ή μετατροπή σε) μορφή εκτελέσι- 
μη από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

«Ανθεκτικό στην ραδιενέργεια» 

Σημαίνει ότι το μέρος ή ο εξοπλισμός είναι σχεδια¬ 
σμένος ή χαρακτηρισμένος να ανθίσταται σε επίπεδα 
ραδιενέργειας που αντιστοιχούν ή υπερβαίνουν μία δό¬ 
ση ραδιενέργειας 5 χ 10 5 Γαόε (3ί). 

«Λογισμικό» 

Μία συλλογή ενός ή περισσοτέρων «προγραμμάτων» 
ή «μικροπρογραμμάτων» που είναι τοποθετημένη σε 
οποιοδήποτε ενσώματο μέσο έκφρασης. 

«Τεχνολογία» 

Σημαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτού¬ 
νται για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» ενός 
προϊόντος. Οι πληροφορίες μπορούν να έχουν την μορ¬ 
φή «τεχνικών δεδομένων» ή «τεχνικής βοήθειας». 

«Τεχνική βοήθεια» 

Μπορεί να έχει μορφές ως εξής: 

• οδηγία 

• δεξιότητα 

• κατάρτιση 

• γνώση εργασίας 

• συμβουλευτικές υπηρεσίες 

«Τεχνικά δεδομένα» 

Μπορεί να έχει μορφές ως εξής: 

• προσχέδια 
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• πλάνα 

• διαγράμματα 

• μοντέλα 

• φόρμουλες 

• μηχανολογικά σχέδια και προδιαγραφές 

• εγχειρίδια και οδηγίες γραμμένες ή καταχωρημένες 
σε άλλα μέσα ή συσκευές, όπως: 

δίσκοι 

ταινίες 

μνήμες μόνο ανάγνωσης 
«Χρήση» 

Σημαίνει: 

• λειτουργία 

• εγκατάσταση (περιλαμβάνεται και επιτόπια εγκατά¬ 
σταση) 

• συντήρηση 

• επισκευή 

• γενική επισκευή 

• ανακαίνιση 
3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Όπου μέσα στο κείμενο εμφανίζονται οι ακόλουθοι 
όροι, θα πρέπει να γίνονται κατανοητοί σύμφωνα με τις 
κάτωθι εξηγήσεις: 

(α) Ο όρος «ειδικά σχεδιασμένο» περιγράφει εξοπλι¬ 
σμό, μέρη, εξαρτήματα, ή «λογισμικό» που, ως αποτέ¬ 
λεσμα «ανάπτυξης», έχει μοναδικές ιδιότητες που το 
διακρίνουν για ορισμένους προκαθορισμένους σκο¬ 
πούς. Επίπαραδείγματι, ένα τεμάχιο εξοπλισμού που εί¬ 
ναι «ειδικά σχεδιασμένο» για να χρησιμοποιηθεί σε ένα 
πύραυλο, θα θεωρείται ως «ειδικά σχεδιασμένο» εάν 
δεν έχει άλλες λειτουργίες ή χρήσεις. Ομοίως, ένα τε¬ 
μάχιο παραγωγικού εξοπλισμού που είναι «ειδικά σχε¬ 
διασμένο» για να παράγει ένα συγκεκριμένο είδος εξαρ¬ 
τημάτων, θα θεωρείται ως «ειδικά σχεδιασμένο» εάν δεν 
είναι ικανό να παραγάγει άλλους τύπους εξαρτημάτων. 

(β) Ο όρος «σχεδιασμένο ή τροποποιημένο» περιγρά¬ 
φει εξοπλισμό, μέρη ή εξαρτήματα, που, ως αποτέλε¬ 
σμα «ανάπτυξης», ή τροποποίησης έχει συγκεκριμένες 
ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για συγκεκριμέ¬ 
νες εφαρμογές. «Σχεδιασμένος ή τροποποιημένος» 
εξοπλισμός, μέρη, εξαρτήματα ή «λογισμικό» μπορεί να 
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις. Επί παραδείγματι, 
μία αντλία με επένδυση τιτανίου, που είναι σχεδιασμένη 
για ένα πύραυλο μπορεί να χρησιμοποιείται με διαβρω- 
τικά υλικά άλλα από προωθητικά. 

(γ) Οι όροι «χρησιμοποιήσιμο σε» ή «ικανό να» περι¬ 
γράφουν εξοπλισμό, μέρη, εξαρτήματα ή «λογισμικό» 
που είναι κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν 
υπάρχει ανάγκη να είναι προσαρμοσμένος, τροποποιη¬ 
μένος ή προδιαγεγραμμένος ο εξοπλισμός, τα μέρη, τα 
εξαρτήματα ή το «λογισμικό» για τον συγκεκριμένο σκο¬ 
πό. Επί παραδείγματι, κάθε κύκλωμα μνήμης με στρα¬ 
τιωτικές προδιαγραφές μπορεί να είναι «ικανό να» λει¬ 
τουργήσει σε ένα σύστημα κατεύθυνσης. 

(δ) Ο όρος «τροποποιημένο» σε σχέση με «λογισμικό» 
περιγράφει «λογισμικό» που έχει εκ προθέσεως αλλα- 
χθεί έτσι ώστε να έχει ιδιότητες που να το καθιστούν κα¬ 
τάλληλο για συγκεκριμένους σκοπούς ή εφαρμογές. Οι 


ιδιότητες του μπορούν επίσης να το καθιστούν κατάλ¬ 
ληλο για σκοπούς ή εφαρμογές άλλες από εκείνες για 
τις οποίες «τροποποιήθηκε». 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ! 

ΕΙΔΟΣ 1 ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΛΗΣ 

1.Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

1.Α.1 Πλήρη συστήματα ρουκετών (περιλαμβανομέ- 
νων συστημάτων βαλλιστικών πυραύλων, διαστημοχη- 
μάτων, και ηχητικά κατευθυνόμενων ρουκετών (εουηά- 
ίπρ ΓοοΚβΐε) ικανά να πραγματοποιήσουν βολή τουλάχι¬ 
στον 500 χλγ. ωφέλιμου φορτίου σε βεληνεκές 
τουλάχιστον 300 χιλιομέτρων. 

1.Α.2 Πλήρη μη επανδρωμένα αεροπορικά συστήμα¬ 
τα (περιλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων 
κρουζ, τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων εντοπισμού 
στόχου και τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων αναγνώρι¬ 
σης) ικανά να πραγματοποιήσουν βολή τουλάχιστον 
500 χλγ. ωφέλιμου φορτίου σε βεληνεκές τουλάχιστον 
300 χιλιομέτρων. 

1.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1.Β.1 «Παραγωγικές εγκαταστάσεις» ειδικά σχεδια¬ 
σμένες για τα συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α. 

1.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

1.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

1 .Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των «παραγωγικών εγκαταστάσεων» 
που αναφέρονται στο 1 ,Β. 

1.Δ.2 «Λογισμικό» που συντονίζει την λειτουργία πε¬ 
ρισσοτέρων του ενός υποσυστημάτων, ειδικά σχεδια¬ 
σμένο ή τροποποιημένο για «χρήση» σε συστήματα που 
αναφέρονται στο 1 .Α. 

1. Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1 .Ε. 1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 1 .Α, το 
Ι.Βήτο Ι.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 2 

ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΕ 
ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΛΗΣ 

2. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

2.Α.1 Πλήρη υποσυστήματα χρησιμοποιήσιμα σε συ¬ 
στήματα που αναφέρονται στο 1 .Α, ως εξής: 

α. Μεμονωμένες βάσεις ρουκετών προς χρήση στα 
συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α. 

β. Διαστημικά οχήματα επανεισόδου στην ατμόσφαι¬ 
ρα, και εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος 
για αυτά, προς χρήση στα συστήματα που αναφέρονται 
στο 1 .Α, ως εξής, με την εξαίρεση όσων προβλέπει η Ση¬ 
μείωση 1 κατωτέρω για εκείνα που είναι σχεδιασμένα 
για μη οπλικά ωφέλιμα φορτία: 

1. Προστατευτικά θερμότητας και μέρη αυτών, κατα¬ 
σκευασμένα από κεραμικά ή αφαιρετικά υλικά, 

2. Θερμοαπορροφητικά και μέρη αυτών, κατασκευα¬ 
σμένα από ελαφρά υλικά, μεγάλης θερμικής ικανότη¬ 
τας, 

3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για 
επανεισερχόμενα οχήματα. 

γ. Κινητήρες ρουκετών με στερεά προωθητικά καύσι¬ 
μα ή μηχανές ρουκετών με υγρά προωθητικά καύσιμα, 
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προς χρήση στα συστήματα που αναφέρονται στο 1 ,Α, 
που έχουν συνολική προωθητική ικανότητα 1. 1X10 6 Ν3 
(2,5 χ 10 5 105) ή μεγαλύτερη. 

Σπυείωσπ: 

Οι μηχανές υγρών καυσίμων απογείου (Ιίηυίά ρΐΌρβΙ- 
Ι3πί αρορθθ θηρίπθε) που περιγράφονται στο 2.Α. 1 .γ και 
είναι σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για δορυφορικές 
εφαρμογές, μπορούν να θεωρούνται ως Κατηγορίας II 
εάν το υποσύστημα εξαχθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις 
τελικής χρήσης και τους ποσοτικούς περιορισμούς που 
αντιστοιχούν στην εξαιρούμενη τελική χρήση που ανα- 
φέρεται ανωτέρω, όταν υπάρχουν όλες οι ακόλουθες 
παράμετροι: 

α. διάμετρος λαιμού ρύγχους μικρότερη ή ίση με 20 χι¬ 
λιοστά, και 

β. πίεση θαλάμου καύσεως μικρότερη ή ίση με 15 όβπ 
δ. «Σετ καθοδήγησης» που χρησιμοποιούνται στα συ¬ 
στήματα που περιγράφονται στο 1 ,Α, ικανά να επιτύ¬ 
χουν ακρίβεια συστήματος μικρότερη ή ίση με 3,33% 
του βεληνεκούς (π.χ. ένα ΟΕΡ μικρότερο ή ίσο των 10 χι¬ 
λιομέτρων σε βεληνεκές 300 χιλιομέτρων), με την εξαί¬ 
ρεση όσων αναφέρονται στην Σημείωση 1 κατωτέρω, 
για εκείνα που είναι σχεδιασμένα για πυραύλους με βε¬ 
ληνεκές μικρότερο των 300 χιλιομέτρων ή για επαν¬ 
δρωμένα αεροσκάφη. 

Τεχνικές Σηυειώσειο: 

1. Ένα «σετ κατεύθυνσης» ενσωματώνει την διαδικα¬ 
σία μέτρησης και υπολογισμού της θέσης και της ταχύ¬ 
τητας ενός οχήματος (δηλ. τα στοιχεία πλοήγησης) με 
εκείνα του υπολογισμού και της αποστολής εντολών 
στα συστή ματα ελέγχου πτήσης του οχή ματος για διόρ¬ 
θωση της πορείας. 

2. «ΟΕΡ» (ΟιγοΙθ οί ΕηυαΙ ΡΐΌ030ίΙίΙγ = Κύκλος Ίσων 
Πιθανοτήτων) είναι ένα μέτρο ακρίβειας, που ορίζεται 
ως η ακτίνα του κύκλου που έχει ως κέντρο τον στόχο σε 
μία συγκεκριμένα ακτίνα δράσεως, όπου προσκρούει 
το 50% των βολών. 

ε. Υποσυστήματα (ΙΕιτυβΐ νθοΐοΓ οοπίΓοΙ ευό-εγείθητε), 
που χρησιμοποιούνται σε συστήματα που ορίζονται στο 
1 .Α εκτός από τα προβλεπόμενα στην Σημείωση 1 κα¬ 
τωτέρω που είναι σχεδιασμένα για συστήματα ρουκε¬ 
τών που δεν υπερβαίνουν τις ικανότητες βεληνε- 
κούς/ωφέλιμου φορτίου των συστημάτων που αναφέ- 
ρονται στο 1 ,Α. 

Τεχνική Σπυείωσπ: 

Το 2.Α.1.ε περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους ελέγχου 
της πορείας της ώσης: 
α. Εύκαμπτο ρύγχος· 

β. Έγχυση υγρού ή δευτερεύοντος αερίου, 
γ. Κινητή μηχανή ή ρύγχος, 

δ. Παρέκκλιση της ρευματικής γραμμής εξατμίσεως 
(πτερύγια του προωθητικού συστήματος), 
ε. Χρήση πτερυγίων ώσης. 

στ. Μηχανισμοί ασφάλισης, οπλισμού, γόμωσης και 
πυροδότησης όπλων και πυρηνικών κεφαλών που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα που αναφέρονται 
στο Ι.Α., με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην Ση¬ 
μείωση 1 κατωτέρω που αφορά εκείνα που είναι σχε¬ 
διασμένα για συστήματα άλλα από εκείνα που αναφέ- 
ρονται στο 1 .Α. 


Σπυείωσπ: 

Οι εξαιρέσεις στα 2. Α. 1 .β., 2.Α.1.γ., 2.Α.Ι.5., 2.Α.1 .ε. 
και 2.Α.1 .στ. ανωτέρω, μπορούν να θεωρούνται ως Κα¬ 
τηγορίας II εάν το υποσύστημα εάν το υποσύστημα εξα¬ 
χθεί σύμφωνα με τις δηλώσεις τελικής χρήσης και τους 
ποσοτικούς περιορισμούς που αντιστοιχούν στην εξαι¬ 
ρούμενη τελική χρήση που αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

2.Β.1 «Παραγωγικές εγκαταστάσεις» ειδικά σχεδια¬ 
σμένες για τα συστήματα που αναφέρονται στο 2.Α. 

2.Β.2 «Παραγωγικός εξοπλισμός» ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νος για τα συστήματα που αναφέρονται στο 2.Α. 

2.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

2.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

2.Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των «παραγωγικών εγκαταστάσεων» 
που αναφέρονται στο2.Β.1. 

2.Δ.2 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των κινητήρων ή μηχανών ρουκετών που 
αναφέρονται στο 2.Α. 1 .γ. 

2.Δ.3 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των «σετ καθοδήγησης» που αναφέρο- 
νται στο 2.Α.1.δ. 

Σπυείωσπ: 

Το 2.Δ.3 περιλαμβάνει «λογισμικό» ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νο ή τροποποιημένο για να βελτιώνει την απόδοση των 
«σετ καθοδήγησης» έτσι ώστε να επιτυγχάνουν ή υπερ¬ 
βαίνουν την ακρίβεια που προβλέπεται από το 2. Α. 1. δ. 

2.Δ.4 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των υποσυστημάτων ή του εξοπλισμού 
που αναφέρονται στο 2.Α. 1 .β.3. 

2.Δ.5 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των συστημάτων του 2. Α. 1 .ε. 

2.Δ.6 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των συστημάτων του 2. Α. 1 .στ. 

Σπυείωσπ: 

Τηρουμένων των δηλώσεων τελικής χρήσης και των 
ποσοτικών περιορισμών που αντιστοιχούν στην εξαι¬ 
ρούμενη τελική χρήση, το «λογισμικό» που ελέγχεται 
από το 2.Δ. 2-2 .Δ. 6, μπορεί να θεωρείται ως Κατηγο¬ 
ρίας II, ως εξής: 

1. Στην περίπτωση του 2.Δ.2, εάν είναι ειδικά σχεδια¬ 
σμένο ή τροποποιημένο για μηχανές υγρών καυσίμων 
απογείου (Ιίηυίά ρτορθΙΙαπΐ βρορθβ θπρίπθε) που περι- 
γράφονται στο 2, Α. 1 .γ και είναι σχεδιασμένες ή τροπο¬ 
ποιημένες για δορυφορικές εφαρμογές, 

2. Στην περίπτωση του 2. Δ. 3, εάν είναι σχεδιασμένο 
για πυραύλους με βεληνεκές κάτω των 300 χιλιομέτρων 
ή για επανδρωμένα αεροπλάνα, 

3. Στην περίπτωση του 2. Δ. 4, εάν είναι σχεδιασμένο 
ή τροποποιημένα για διαστημικά οχήματα επανείσοδου 
στην ατμόσφαιρα σχεδιασμένα για μη οπλικά ωφέλιμα 
φορτία, 

4. Στην περίπτωση του 2.Δ. 5, εάν είναι σχεδιασμένο 
για συστήματα ρουκετών που δεν υπερβαίνουν την ικα¬ 
νότητα ωφέλιμου φορτίου που ορίζεται στο 1 ,Α, 

5. Στην περίπτωση του 2.Δ.6, εάν είναι σχεδιασμένο 
για συστήματα άλλα από εκείνα που ορίζονται στο 1 .Α. 
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2.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2. Ε.1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στα 2.Α., 
2.Β., ή 2.Δ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ 

ΕΙΔΟΣ 3 ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΣΗΣ 

3. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

3.Α.1 Ελαφρές μηχανές αντιδράσεως (ΙυΓόοίθΙ) και 
στροβιλοανεμιστήρων (ΙυΓάοΐαη) (περιλαμβανομένων 
και των μηχανών ΙυΓάοοοΓηρουηά) που χρησιμοποιού¬ 
νται στα συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α, που είναι μι¬ 
κρά και χαμηλής κατανάλωσης σε καύσιμα, ως εξής: 

α. Μηχανές που έχουν αμφότερα τα ακόλουθα χαρα¬ 
κτηριστικά: 

1. Ελάχιστη τιμή ώσης μεγαλύτερη των 1000 Ν (επι¬ 
τυγχανόμενη χωρίς να εγκατασταθεί η μηχανή), με εξαί¬ 
ρεση τις μηχανές που είναι χαρακτηρισμένες για πολιτι¬ 
κή χρήση με τιμή ώσης μεγαλύτερη από 8890 Ν (επι¬ 
τυγχανόμενη χωρίς να εγκατασταθεί η μηχανή), και 

2. Ειδική κατανάλωση καυσίμου 0,13 Κρ Ν' 1 Ιτ 1 ή μι¬ 
κρότερη (στο επίπεδο της θαλάσσης, στατική, και υπό 
κανονικές συνθήκες). 

β. Μηχανές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για συ¬ 
στήματα που ορίζονται στο Ι.Α., ασχέτως της ώσης ή 
της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου. 

Ση μείωση: 

Οι μηχανές που ορίζονται στο 3.Α.1 μπορούν να εξα¬ 
χθούν ως μέρος ενός επανδρωμένου αεροσκάφους ή 
σε ποσότητες κατάλληλες για ανταλλακτικά ενός επαν¬ 
δρωμένου αεροσκάφους. 

3. Α.2 Αυλωθητές/5θΓ3ΓΠ]θΙ/παλμικοί αθόδυλοι/μηχα- 
νές συνδυασμένου κύκλου, περιλαμβανομένων και συ¬ 
σκευών για ρύθμιση της καύσης, και τα ειδικά σχεδια¬ 
σμένα μέρη αυτών, που χρησιμοποιούνται στα συστή¬ 
ματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

3.Α.3 Περιβλήματα κινητήρων ρουκετών, «μονωτικά» 
μέρη και ρύγχη αυτών, που χρησιμοποιούνται στα συ¬ 
στήματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

Τεγνική Σηυείωση: 

Στο 3. Α. 3, «μόνωση» προβλέπεται να τοποθετείται 
στα μέρη κινητήρων ρουκετών, δηλ. το περίβλημα, το 
ρύγχος, τα καλύμματα του περιβλήματος, βουλκανι- 
σμένα ή ημιβουλκανισμένα ελαστικά μέρη που περιλαμ¬ 
βάνουν φύλλα περιέχοντα μονωτικό ή πυρίμαχο υλικό. 
Μπορεί επίσης να υπάρχει υπό μορφή επικάλυψης ή 
πτερυγίων ανακούφισης της κόπωσης. 

Ση μείωση: 

Συμβουλευθείτε το 3. Γ. 2 σχετικά με «μονωτικό» υλι¬ 
κό χύδην ή σε μορφή φύλλων. 

3.Α.4 Μηχανισμοί ικριωμάτων και μηχανισμοί απόσπα¬ 
σης, καθώς και ενδιάμεσοι μηχανισμοί αυτών, χρησιμο¬ 
ποιούμενοι στα συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

3.Α.5 Συστήματα ελέγχου των υγρών και υδαρών προ- 
ωθητικών (περιλ. των οξειδωτικών), και ειδικά σχεδια¬ 
σμένα μέρη αυτών, χρησιμοποιούμενα στα συστήματα 
που ορίζονται στο Ι.Α., σχεδιασμένα ή τροποποιημένα 
να λειτουργούν σε περιβάλλοντα δονήσεων πλέον των 
10 9 ΡΜ3 μεταξύ 20 Ηζ και 2 ΚΗζ. 


Σηυείωση: 

1. Οι μόνες βαλβίδες και αντλίες με σέρβο μηχανισμό 
που ορίζονται στο 3.Α. 5 είναι οι εξής: 

α. Σερβοβαλβίδες προορισμένες για ροές 24 λίτρων 
το λεπτό ή μεγαλύτερες, με απόλυτη πίεση 7000 ΚΡθ 
( 1000 ρεί) ή μεγαλύτερη, που έχουν χρόνο ανταπόκρι¬ 
σης ενεργοποιητού μικρότερο από 100 πιε. 

β. Αντλίες υγρών προωθητικών, με κίνηση άξονος ίση 
ή μεγαλύτερη από 8000 ΣΑΛή με πιέσεις απόδοσης ίσες 
ή μεγαλύτερες από 7000 ΚΡ3 (1000 ρεί). 

2. Συστήματα και μέρη που ορίζονται στο 3. Α. 5, μπο¬ 
ρούν να εξαχθούν ως μέρη δορυφόρου. 

3. Α.6 Υβριδικοί κινητήρες ρουκετών και ειδικά σχεδια¬ 
σμένα μέρη αυτών, που χρησιμοποιούνται στα συστή¬ 
ματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

3.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.Β.1 «Παραγωγικές εγκαταστάσεις» ειδικά σχεδια¬ 
σμένες για τον εξοπλισμό ή τα υλικά που αναφέρονται 
στο3.Αήτο3.Γ. 

3.Β.2 «Παραγωγικός εξοπλισμός» ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νος για τον εξοπλισμό ή τα υλικά που αναφέρονται στο 
3.Αήτο3.Γ. 

3.Β.3 Μηχανές δημιουργίας ροής, και ειδικά σχεδια¬ 
σμένα μέρη αυτών, οι οποίες: 

α. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατα¬ 
σκευαστή, μπορούν να εξοπλισθούν με μονάδες αριθ¬ 
μητικού ελέγχου ή να ελέγχονται μέσω υπολογιστή, 
έστω και εάν δεν είναι εφοδιασμένες με αυτές τις μονά¬ 
δες κατά την παράδοση, και 

β. έχουν περισσότερους από δύο άξονες που μπο¬ 
ρούν να συντονιστούν ταυτοχρόνως για περιμετρικό 
έλεγχο. 

Τεγνική Σημείωση: 

Οι μηχανές που συνδυάζουν την λειτουργία της δημι¬ 
ουργίας ροής και της δημιουργίας περιδίνησης- θεω¬ 
ρούνται ως μηχανές δημιουργίας ροής για τις ανάγκες 
του παρόντος είδους. 

Ση μείωση: 

Το παρόν είδος δεν περιλαμβάνει μηχανές που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην «παραγωγή» μερών 
και εξοπλισμού πρόωσης (π.χ. περιβλήματα μηχανών) 
για τα συστήματα που ορίζονται στο Ι.Α. 

3.Γ ΥΛΙΚΑ 

3.Γ.1 «Εσωτερική επένδυση» χρησιμοποιούμενη σε 
περιβλήματα κινητήρων ρουκετών στα συστήματα που 
ορίζονται στο 1 .Α. 

Τεγνική Σηυείωση: 

Στην περίπτωση του 3.Γ.Ι., η «εσωτερική επένδυση» 
που είναι κατάλληλη για την επιφάνεια επαφής του στε¬ 
ρεού προωθητικού και του περιβλήματος ή της μονωτι¬ 
κής επένδυσης, είναι συνήθως ένα διάλυμα πυρίμαχων 
ή μονωτικών υλικών με βάση ένα υγρό πολυμερές, π.χ. 
ΗΤΡΒή άλλο πολυμερές που περιέχει άνθρακα, με προ¬ 
σθήκη υλικών βουλκανισμού, το οποίο ψεκάζεται ή επα- 
λείφεται στο εσωτερικό μέρος ενός περιβλήματος. 

3.Γ.2 Υλικό «μόνωσης» χύδην, που χρησιμοποιείται σε 
περιβλήματα κινητήρων ρουκετών στα συστήματα που 
ορίζονται στο 1 Λ. 

Τεγνική Σηυείωση: 

Στο 3.Α. 3, η «μόνωση» που προβλέπεται να τοποθε- 
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τείται ατά μέρη κινητήρων ρουκετών, δηλ. το περίβλη¬ 
μα, το ρύγχος, τα καλύμματα του περιβλήματος, βουλ- 
κανισμένα ή ημι βουλκανισμένα ελαστικά μέρη που πε¬ 
ριλαμβάνουν φύλλα περιέχοντα μονωτικό ή πυρίμαχο 
υλικό. Μπορεί επίσης να υπάρχει υπό μορφή επικάλυ¬ 
ψης ή πτερυγίων ανακούφισης της κόπωσης, όπως ανα- 
φέρεται στο 3.Α. 3. 

3.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

3.Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» των «παραγωγικών εγκαταστάσεων» και 
των μηχανών δημιουργίας ροής που αναφέρονται στο 
3.Β.1 ή στο 3.Β.3. 

3.Δ.2 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» του εξοπλισμού που αναφέρεται στα 
3.Α.1., 3.Α.2., 3.Α.4., 3.Α.5. ή 3.Α.6. 

Ση μειώσεις: 

1. Το «λογισμικό» που είναι ειδικά σχεδιασμένο ή τρο¬ 
ποποιημένο για «χρήση» των μηχανών που αναφέρονται 
στο 3.Α.1 μπορεί να εξαχθεί ως μέρος ενός επανδρω¬ 
μένου αεροσκάφους ή ως ανταλλακτικό «λογισμικό» 
αυτού. 

2. Το «λογισμικό» που είναι ειδικά σχεδιασμένο ή τρο¬ 
ποποιημένο για «χρήση» των συστημάτων ελέγχου προ- 
ωθητικού που αναφέρονται στο 3. Λ. 5 μπορεί να εξαχθεί 
ως μέρος ενός δορυφόρου ή ως ανταλλακτικό «λογι¬ 
σμικό» αυτού. 

3. Δ.3 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «ανάπτυξη» του εξοπλισμού που αναφέρεται στα 
3.Λ.2., 3.Α.3. ή 3.Λ.4. 

3.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

3. Ε. 1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού, υλικών ή «λογισμικού» που αναφέρονται 
στα3.Α., 3.Β., 3.Γ. ή3.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 4 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ 

4. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 
Μηδέν 

4.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

4.Γ. ΥΛΙΚΑ 

4.Γ.1 Σύνθετα και σύνθετα τροποποιημένα προωθητι- 
κά διπλής βάσεως. 

4.Γ.2 Ουσίες καυσίμων ως ακολούθως : 
α. Υδραζίνη με συγκέντρωση άνω του 70 τοις εκατό 
και παράγωγα της συμπεριλαμβανομένης της μονομε- 
θυλυ-δραζίνης (Μ Μ Η) 
β. Ασύμμετρη διμεθυλυδραζίνη (υϋΜΗ) 
γ. Κανίς σφαιρικού αλουμινίου με σωματίδια ομοιό¬ 
μορφης διαμέτρου κάτω των 200x1 0 6 γπ (200μιτι) και πε¬ 
ριεχόμενο σε αλουμίνιο 97 τοις εκατό κατά βάρος ή πε¬ 
ρισσότερο, ή τουλάχιστον το 10 τοις εκατό του συνολι¬ 
κού βάρους συνίσταται σε σωματίδια μικρότερα των 
63μιτι, συμφώνωςπροςτο 130 2591:1988 ή εθνικά ισο¬ 
δύναμα πρότυπα όπως το ϋΙ3 Ζ8820. 

Τεγνική Σημείωση: 

Σωματίδιο μεγέθους 63 μηη (130 Β-565) αντιστοιχεί σε 
250 ηηθεΐι (ΤγΙθΓ) ή 230 ηίθεΙη (Α3ΤΜ πρότυπο Ε-11). 

δ. Ζιρκόνιο, βηρύλλιο, μαγνήσιο και κράματα αυτών 
μεγέθους σωματιδίων μικρότεροτων60Χ10' 6 (60μηη), εί¬ 
τε είναι σφαιρικά, ατομικής μορφής, σφαιροειδή, σε νι¬ 


φάδες ή σε κόκκους, που συνίστανται σε 97 τοις εκατό 
κατά βάρος ή περισσότερο σε οποιοδήποτε από τα ανα- 
φερθέντα μέταλλα. 

Τεγνική Σημείωση 

Η φυσική περιεκτικότητα αφνίου στο ζιρκόνιο (τυπι- 
κώς 2% έως 7%) υπολογίζεται με το ζιρκόνιο. 

ε. Το βόριο και τα κράματα βορίου σε μέγεθος σωμα¬ 
τιδίων μικρότερο των 60Χ10' 6 (60μηι), είτε είναι σφαιρι¬ 
κό, σε ατομική μορφή, σφαιροειδές, σε νιφάδες ή σε 
κόκκους, με καθαρότητα 85 τοις εκατό κατά βάρος ή 
περισσότερο 

στ. Υλικά υψηλής ενεργειακής πυκνότητας όπως η 
υδαρής κονία βορίου, με ενεργειακή πυκνότητα 40x10 6 
ϋ/Κη ή μεγαλύτερη. 

4.Γ.3 Οξειδωτικά/Καύσιμα ως ακολούθως : 
Υπερχλωρικά, χλωρικά ή χρωμικά αναμεμιγμένα με 
μέταλλα σε κόνη ή άλλα υψηλής ενεργείας συστατικά 
καύσιμα. 

4.Γ.4 Οξειδωτικές ουσίες ως ακολούθως : 
α. Υγρές οξειδωτικές ουσίες ως ακολούθως : 

1. Τριοξείδιο του διαζώτου 

2. Διοξείδιο του αζώτου/τετροξείδιο του διαζώτου 

3. Πεντοξείδιο του διαζώτου 

4. Ανασταλέν Ερυθρό Ατμίζον Νιτρικό Οξύ (ΙΒΡΝΑ) 

5. Ενώσεις που συνίστανται σε φθόριο και ένα ή πε¬ 
ρισσότερα άλλα αλογόνα, οξυγόνο ή άζωτο 

β. Στερεές οξειδωτικές ουσίες ως ακολούθως : 

1. Υπερχλωρικά αμμώνιο 

2. Δινιτραμιδικό αμμώνιο (ΑΝϋ) 

3. Νιτρο-αμίνες (κυκλοτετραμεθυλενο-τετρανι-τραμί- 
νη (ΗΜΧ), κυκλοτριμεθυλενο-τρινιτραμίνη (ΒΩΧ). 

4. Γ.5 Πολυμερείς ουσίες ως ακολούθως : 

α. Καρβοξυ-τελικό πολυβουταδιένιο (ΟΤΡΒ) 
β. Υδροξυ-τελικό πολυβουταδιένιο (ΗΤΡΒ) 
γ. Πολυμερές Γλυκιδυλ-αζιδίου (ΘΑΡ) 
δ. Πολυβουταδιένιο-Ακρυλικό οξύ (ΡΒΑΑ) 
ε. Πολυβουταδιένιο-Ακρυλικό οξύ-Ακρυλονιτρίλιο 
(ΡΒΑΝ) 

4.Γ.6 Άλλα προωθητικά πρόσθετα και παράγοντες ως 
ακολούθως: 

α. Παράγοντες συνένωσης ως ακολούθως: 

1. τρισ(1-(2-μεθυλ)αζιριδινυλ)φωσφινικό οξείδιο (ΜΑ- 
ΡΟ), 

2. τριμεσοϋλ-1(2-αιθυλ)αζιριδίνη (ΗΧ-868, ΒΙΤΑ) 

3. Τεπανόλη (ΗΧ878), προϊόν ανπδράσεως της τε- 
τρααιθυλενοπενταμίνης, ακρυλονιτριλίου και γλυκιδό- 
λης 

4. Τθραπ (ΗΧ-879), προϊόν αντίδρασης της τετρα-αι- 
θυλενοπεντα-μίνης και του ακρυλονιτριλίου 

5. Πολυλειτουργικά αζιριδινικά αμίδια με ισοφθαλική, 
τριμεσική, ισοκυανουρική, ή τριμεθυλαδιπική βασική 
δομή που επίσης έχουν μία 2-μεθυλο ή 2-αιθυλο αζιρι- 
δινική ομάδα (ΗΧ-752, ΗΧ-874 και ΗΧ-877). 

β. Σκληρυντικοί παράγοντες και καταλύτες ως εξής: 
Τριφαινυλοβισμούθιο (ΤΡΒ) 

γ. Τροποποιητές ταχύτητος καύσεως ως ακολούθως: 

1. Κατοκένιο 

2. Ν-βουτυλ-φερροκένιο 

3. Βουτακένιο 

4. Άλλα παράγωγα φερροκενίου 
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5. Καρβοράνια, δικαρβοράνια, πενταβοράνια και πα- 
ράγωγα αυτών 

δ. Νιτρικοί εστέρες και νιτριωμένοι πλαστικοποιητές 
ως ακολούθως: 

1. Δινιτρική τριαιθυλενογλυκόλη (ΤΕΘϋΝ) 

2. Τρινιτρική τριμεθυλολεθάνη (ΤΜΕΤΝ) 

3. 1,2,4-τρινιτρική βουτανοτριόλη (ΒΤΤΝ) 

4. Δινιτρική διαιθυλενογλυκόλη (ϋΕΟϋΝ) 
ε. Σταθεροποιητές ως ακολούθως : 

1.2-Νιτροδιφαινυλαμίνη 
2. Ν-μεθυλ-ρ-νιτροανιλίνη. 

4.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Μηδέν 
4.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

4. Ε.1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
υλικών που αναφέρονται στο 4.Γ. (βλ. επίσης 5.Ε.). 

ΕΙΔΟΣ 5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 

5. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 
Μηδέν 

5.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
5.Β.1 «Εξοπλισμός παραγωγής» και ειδικά σχεδιασμέ¬ 
να μέρη αυτού, για την «παραγωγή», διακίνηση ή δοκι¬ 
μή αποδοχής των υγρών προωθητικών ή των συστατι¬ 
κών των προωθητικών που αναφέρονται στο Είδος 4. 

5.Β.2 «Εξοπλισμός παραγωγής» άλλος από τον ανα- 
φερόμενο στο 5.Β.3, και ειδικά σχεδιασμένα μέρη αυ¬ 
τού, για την παραγωγή, την διακίνηση, την ανάμιξη, τον 
βουλκανισμό, την έγχυση, την θλίψη, τηντόρνευση, την 
διαμόρφωση ή την δοκιμή αποδοχής των στερεών προ¬ 
ωθητικών ή των συστατικών των προωθητικών που ανα- 
φέρονται στο Είδος 4. 

5.Β.3 Ο ακόλουθος εξοπλισμός, καθώς και τα ειδικά 
σχεδιασμένα μέρη αυτού: 

α. Αναμικτήρες μεγάλων ποσοτήτων με πρόβλεψη για 
ανάμιξη εν κενώ, με ικανότητα μεταξύ 0 και 13.326 ΚΡα 
και δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του θαλά¬ 
μου ανάμιξης, που περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα χα¬ 
ρακτηριστικά: 

1. ολική ογκομετρική ικανότητα 110 λίτρων και άνω, 
και 

2. τουλάχιστον ένας άξονας ανάμιξης/ζύμωσης να εί¬ 
ναι τοποθετημένος έκκεντρα. 

β. Συνεχείς αναμικτήρες με πρόβλεψη για ανάμιξη εν 
κενώ, με ικανότητα μεταξύ 0 και 13.326 ΚΡπ και δυνατό¬ 
τητα ελέγχου της θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμι¬ 
ξης, που περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστι¬ 
κά: 

1. δύο ή περισσότεροι άξονες ανάμιξης/ζύμωσης, και 

2. δυνατότητα ανοίγματος του θαλάμου ανάμιξης. 

γ. Μύλοι ρευστών που χρησιμοποιούνται στο τρίψιμο 
ή το άλεσμα των ουσιών που αναφέρονται στο Είδος 4. 

δ. «Εξοπλισμός παραγωγής» μεταλλικής σκόνης που 
χρησιμοποιείται για την «παραγωγή», σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον, των υλικών σε μορφή σφαιριδίων ή σκόνης 
που αναφέρονται στο 4.Γ.2.γ ή το 4.Γ.2.δ. 

Σπυείωσπ: 

Το 5. Β. 3. δ περιλαμβάνε ι: 

α. Γεννήτριες πλάσματος (με τόξο υψηλής συχνότη¬ 
τας) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεταλλι¬ 
κής σκόνης υπό μορφήν σταγονιδίων ή σφαιριδίων με 


οργάνωση της παραγωγής σε περιβάλλον αργού-νε- 
ρού. 

β. Εξοπλισμός ηλεκτρικής εκρήξεως που χρησιμοποι¬ 
είται για την παραγωγή μεταλλικής σκόνης υπό μορφήν 
σταγονιδίων ή σφαιριδίων με οργάνωση της παραγω¬ 
γής σε περιβάλλον αργού νερού. 

γ. Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την «παραγω¬ 
γή» σφαιρικών σκονών αλουμινίου δια της κονιορτοποι- 
ήσεως ενός λειωμένου μετάλλου μέσα σε ένα αδρανές 
μέσον (π.χ. άζωτο). 

Ση μειώσεις: 

1. Οι μόνοι αναμικτήρες μεγάλων ποσοτήτων και συ¬ 
νεχείς αναμικτήρες που χρησιμοποιούνται για στερεά 
προωθητικά ή για συστατικά προωθητικών που ορίζο¬ 
νται στο Είδος 4, και οι μύλοι ρευστών που ελέγχονται 
στο Είδος 5, είναι εκείνοι που αναφέρονται στο 5.8,3. 

2. Κάθε μορφή «παραγωγικού εξοπλισμού» μεταλλι¬ 
κής σκόνης που δεν αναφέρεται στο 5. Β. 3. δ, θα αξιο¬ 
λογείται σύμφωνα με το 5. Β. 2. 

5.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

5.ΔΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

5.Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» του εξοπλισμού που αναφέρεται στο 5. 
Β για την «παραγωγή» και διακίνηση των υλικών που 
αναφέρονται στο Είδος 4. 

5.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

5. Ε. 1 «Τεχνολογία», σύμφωνα με την Γ ενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού που αναφέρεται στο 5.Β. 

ΕΙΔΟΣ 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 

6. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

Μηδέν 

6.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

6.Β.1 Εξοπλισμός για την «παραγωγή» δομικών μιγ¬ 
μάτων, ινών, προενισχυμένων (ρΓθρΓθρε) και προδια- 
μορφωμένων (ρΓΘίοππε) υλικών, που χρησιμοποιούνται 
στα συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α, ως εξής, και 
ειδικά σχεδιασμένα μέρη και εξαρτήματα αυτού: 

α. Μηχανές περιέλιξης νήματος, των οποίων οι κινή- 
σειςγιατοποθέτηση,τύλιξη και περιέλιξη ινών μπορούν 
να συντονιστούν και προγραμματιστούν σε τρεις ή πε¬ 
ρισσότερους άξονες, και που είναι σχεδιασμένες να πα¬ 
ράγουν σύνθετες δομές και λεπιδωτά φύλλα από ινώδη 
ή νηματώδη υλικά, και να συντονίζουν και να προγραμ¬ 
ματίζουν τους ελέγχους. 

β. Μηχανές στρώσης ταινιών, των οποίων οι κινήσεις 
για την τοποθέτηση και στρώση ταινιών και φύλλων μπο¬ 
ρούν να συντονιστούν και προγραμματιστούν σε δύο ή 
περισσότερους άξονες, και που είναι σχεδιασμένες να 
παράγουν σύνθετες ατράκτους και δομές πυραύλων. 

γ. Υφαντικές μηχανές ή μηχανές συνύφανσης πολλών 
κατευθύνσεων και πολλών διαστάσεων, περιλαμβανο- 
μένων και κιτ προσαρμογής και τροποποίησης για την 
ύφανση, την συνύφανση ή το πλέξιμο ινών για την κατα¬ 
σκευή σύνθετων δομών. 

Ση μείωση: 

Το Θ.Β.Ι.γ δεν ελέγχει μηχανήματα υφαντουργίας 
που δεν είναι τροποποιημένα για την δηλωθείσα τελική 
χρήση. 
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δ. Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για 
την παραγωγή ινωδών ή νηματωδών υλικών ως εξής: 

1. Εξοπλισμός για την μετατροπή πολυμερών ινών 
(όπως ροΙγαοΓγΙοηίίπΐΘ, ταγοπ ή ροΙγσαΓ-όοείΙαηθ) με ει¬ 
δική πρόβλεψη για την τάνυση των ινών κατά την θέρ¬ 
μανση. 

2. Εξοπλισμός για την απόθεση στοιχείων και μιγμά¬ 
των μέσω του ατμού σε θερμαινόμενα υποστρώματα. 

3. Εξοπλισμός για την υγρή κλώση των πυρίμαχων κε¬ 
ραμικών (όπως οξείδιο του αργιλίου). 

ε. Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για 
την ειδική επεξεργασία ινωδών επιφανειών ή για την 
παραγωγή προενισχυμένων (ρΓβρΓθρε) και προδιαμορ- 
φωμένων (ρΓθΐοΓτηε) υλικών, όπως κύλινδροι, εντατή- 
ρες, εξοπλισμός επένδυσης, εξοπλισμός κοπής και κα- 
λούπια. 

Σηυείωση: 

Παραδείγματα για τα μέρη και τα εξαρτήματα για τις 
μηχανές που αναφέρονται στο 6. Β.1 είναι καλούπια, μα- 
ντρέλ, μήτρες, εξαρτήματα και εργαλεία για πρεσάρι¬ 
σμα, βουλκανισμό, έγχυση, σύντηξη ή συγκόλληση σύν¬ 
θετων δομών, λεπιδωτών υλικών και τα εξ αυτών παρα- 
γόμενα προϊόντα. 

6. Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

6.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

6.Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» του εξοπλισμού που αναφέρεται στο 6. 
Β. 

6.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

6.Ε. 1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 6.Β ή 
στοθ.Δ. 

6. Ε.2 «Τεχνικά δεδομένα» (περιλαμβανομένων των 
συνθηκών επεξεργασίας) και διαδικασίες για την ρύθμι¬ 
ση της θερμοκρασίας, των πιέσεων και της ατμόσφαι¬ 
ρας στους κλιβάνους πιέσεως όταν χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή μιγμάτων ή μερικώς επεξεργασμέ¬ 
νων μιγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό 
ή τα υλικά που περιγράφονται στο Είδος 8. 

ΕΙΔΟΣ 7 ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΠΟΙ- 
ΗΣΗ 

7. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

Μηδέν 

7.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

7.Β.1 Εγχυτήρες ειδικά σχεδιασμένοι για τις επεξερ¬ 
γασίες που αναφέρονται στο 7.Ε. 1. 

7.Β.2 Ισοστατικές πρέσες που διαθέτουντα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 69 ΜΡα (10.000 ρεί) ή 
μεγαλύτερη, 

β. Σχεδιασμένες να επιτυγχάνουν και να διατηρούν 
ένα ελεγχόμενο θερμικό περιβάλλον 600°Ο και άνω, και 

γ. Κοιλότητα με εσωτερική διάμετρο 254 πίπί (10 
ίντσες) και άνω. 

7.Β.3 Φούρνοι απόθεσης χημικού ατμού σχεδιασμέ¬ 
νοι ή τροποποιημένοι για πυκνοποίηση μιγμάτων άν- 
θρακος-άνθρακος. 

7.Β.4 Εξοπλισμός και έλεγχοι επεξεργασίας, άλλοι 


από τους αναφερόμενους στο 7.Β.2 ή το 7.Β.3, σχεδια¬ 
σμένοι ή τροποποιημένοι για πυκνοποίηση και πυρόλυ¬ 
ση ρυγχών ρουκετών από δομικά μίγματα και ριναίων 
ακίδων οχημάτων επανεισόδου στην ατμόσφαιρα. 

7.Γ ΥΛΙΚΑ 
Μηδέν 

7.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

7.Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για τον εξοπλισμό που ορίζεται στο 7.Β.2, το 7.Β.3 ή 
το 7.Β.4, 

7.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

7.Ε.1 «Τεχνολογία» για την παραγωγή πυρολυτικής 
προέλευσης υλικών διαμορφωμένων σε καλούπι, μα- 
ντρέλ ή άλλο υπόστρωμα από πρόδρομα αέρια που 
αποσυντίθενται σε θερμοκρασίες μεταξύ 1300°0 και 
2900°0 και σε πιέσεις 130 Ρ& (1 πίπί Ηρ) έως 20 ΥΡά (150 
πιηι Ηρ) περιλαμβανομένης και «τεχνολογίας» για την 
σύνθεση προδρόμων αερίων, ροών, και πινάκων και πα¬ 
ραμέτρων ελέγχου επεξεργασιών. 

7. Ε.2 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γ ενική Σημείωση 
Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 7.Β ή 
στο 7.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 8 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

8. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

8.Α. 1 Σύνθετες δομές, λεπιδωτά φύλλα και βιομηχανι¬ 
κά προϊόντα αυτών, ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμο¬ 
ποιούνται στα συστήματα που αναφέρονται στο 1 ,Α και 
στα υποσυστήματα που αναφέρονται στο 2.Α. 

8.Α.2 Επανακορεσμέναπυρολυμένα (δηλ. άνθρακας- 
άνθρακας) μέρη που έχουν όλα τα εξής χαρακτηριστι¬ 
κά: 

α. είναι σχεδιασμένα για συστήματα ρουκετών, και 
β. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα που 
αναφέρονται στο 1 .Α. 

8.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

8.Γ ΥΛΙΚΑ 

8.Γ.1 Ινώδη προενισχυμένα υλικά (ρΓθρΓθρε) διαποτι- 
σμένα με ρητίνη, και ινώδη προδιαμορφωμένα υλικά 
(ρθΓίοπηε) επενδεδυμένα με μέταλλο, για τα προϊόντα 
που αναφέρονται στο 8.Α.1, κατασκευασμένα είτε με 
οργανική μήτρα ή μεταλλική μήτρα με χρήση ινωδών ή 
νηματωδών ενισχύσεων που έχουν ειδική αντοχή εφελ- 
κυσμού μεγαλύτερη από 7,62 χ 10 4 γπ και ειδικό συντε¬ 
λεστή μεγαλύτερο από 3,18 χ 10 6 γπ. 

Σηυείωση: 

Τα μόνα ρΓθρΓθρε διαποτισμένα με ρητίνη που αφορά 
το 8.Γ. 1 είναι εκείνα που χρησιμοποιούν ρητίνες με θέρ- 
μοκρασία υαλοποίησης (Τρ) που υπερβαίνει τους 145°0 
όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του Α5ΤΜ 04065 ή τα 
εθνικά ισοδύναμα αυτού. 

8.Γ.2 Επανακορεσμέναπυρολυμένα (δηλ. άνθρακας- 
άνθρακας) μέρη που έχουν όλα τα εξής χαρακτηριστι¬ 
κά: 

α. είναι σχεδιασμένα για συστήματα ρουκετών, και 
β. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα που 
αναφέρονται στο 1 Λ. 

8.Γ.3 Λεπτόκοκκος ανακρυσταλλωμένος γραφίτης 
(με πυκνότητα τουλάχιστον 1,72 ρ/οπΤ 1 μετρούμενος 
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στους 15°0) που έχει μέγεθος σωματιδίου 100X10 6 τη 
(100 μηη) ή μικρότερο, χρησιμοποιούμενος σε ρύγχη 
ρουκετών και ριναίες ακίδες οχημάτων επανεισόδου 
στην ατμόσφαιρα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα 
που αναφέρονται στο 1 .Α. 

8.Γ.4 Γραφίτης με πυρολυτική ή ινώδη ενίσχυση χρη¬ 
σιμοποιούμενος σε ρύγχη ρουκετών και ριναίες ακίδες 
οχημάτων επανεισόδου στην ατμόσφαιρα που χρησι¬ 
μοποιούνται σε συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α. 

8.Γ.5 Σύνθετα κεραμικά υλικά (με διηλεκτρική σταθε¬ 
ρά μικρότερη των 6 σε συχνότητες από 100 Ηζ έως 10 
ΟΗζ) για χρήση σε θόλους πυραύλων που χρησιμοποι¬ 
ούνται σε συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α. 

8.Γ.6 Κεραμικά δυνάμενα να υποστούν μηχανική επε¬ 
ξεργασία ενισχυμένα με καρβίδιο πυριτίου για χρήση σε 
ριναίες ακίνες που χρησιμοποιούνται σε συστήματα 
που αναφέρονται στο 1 .Α. 

Μεταφραστικό Γραφείο Υπουργείου Εξωτερικών, 
Αθήνα. 

8. Γ. 7 Βολφράμιο, μολυβδαίνιο και κράματα αυτών 
των μετάλλων σε μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών ή 
ατομικών σωματιδίων διαμέτρου 500X1 Ο ' 6 γπ (500 μτη) ή 
μικρότερης, με καθαρότητα 97% ή μεγαλύτερη, για την 
κατασκευή μερών μηχανών ρουκετών, δηλ. θωρακίσεις 
κατά της θερμοκρασίας, υποστρώματα ρυγχών, λαιμών 
ρυγχών, επιφανειών ελέγχου της ώσης, που χρησιμο¬ 
ποιούνται σε συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α. 

8.Γ.8 Κράμα χάλυβα «ηταπερίπρ είθβΙ» που έχει ανώ¬ 
τατη αντοχή εφελκυσμού 1,5x10 9 Ραή μεγαλύτερη, με- 
τρούμενη στους 20°Ο, σε μορφή φύλλων, πλακών ή σω¬ 
λήνων, με πάχος τοιχώματος ή πλάκας ίσο ή μικρότερο 
των 5,0 τηηη, που χρησιμοποιείται σε συστήματα που 
αναφέρονται στο 1 .Α. 

Τεχνική Σηυείωση: 

Οι χάλυβες «τηαηαρίηρ είβθΙ» χαρακτηρίζονται γενικά 
από υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο και πολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα σε άνθρακα και χρησιμοποιούν υποκα¬ 
τάστατα στοιχεία ή επιταχύνουν την σκλήρυνση. 

8.Γ.9 Διπλός ανοξείδωτος χάλυβας σταθεροποιημέ¬ 
νος με τιτάνιο (Τί-ϋδ5) που χρησιμοποιείται στα συστή¬ 
ματα που αναφέρονται στο Α. 1 και έχει όλα τα ακόλου¬ 
θα χαρακτηριστικά: 

α. Έχει άλατα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Περιέχει χρώμιο σε ποσοστό 17,0-23,0% κατά βά¬ 
ρος και νικέλιο σε ποσοστό 4,5-7,0% κατά βάρος. 

2. έχει περιεκτικότητα σε τιτάνιο μεγαλύτερη από 
0,10% κατά βάρος. 

3. έχει σιδηρο-ωστενιτική μικροκατασκευή (που είναι 
επίσης γνωστή ως μικροκατασκευή δύο φάσεων), με 
τουλάχιστον 10% ωστενίτη κατ’ όγκον (σύμφωνα με το 
Α3ΤΜ Ε-1181 -87 ή με τα εθνικά ισοδύναμά του), και 

β. Έχει κάποια από τις ακόλουθες μορφές: 

1. χελώνες ή ράβδοι μεγέθους 100 τηηη και περισσό¬ 
τερο σε κάθε διάσταση, 

2. φύλλα που έχουν πλάτος 600 γππί και περισσότερο 
και πάχος τοιχώματος 3 τη γπ και λιγότερο. 

8.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Μηδέν 

8.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

8.Ε.1 Τεχνολογία σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 


Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού ή υλικών που αναφέρονται στο 8.Α ή στο 

8. Γ. 

ΕΙΔΟΣ 9 ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥ¬ 
ΘΥΝΣΗ 

9.Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

9.Α.1 Ολοκληρωμένα συστήματα οργάνων πτήσης 
που περιλαμβάνουν γυροσκοπικούς σταθεροποιητές ή 
αυτόματους πιλότους, σχεδιασμένους ή τροποποιημέ¬ 
νος για χρήση στα συστήματα που αναφέρονται στο 
1 .Α, και ειδικά σχεδιασμένα μέρη αυτών. 

9.Α.2 Γυροσκοπικές-αστρονομικές πυξίδες και άλλες 
συσκευές που εντοπίζουν την θέση ή τον προσανατολι¬ 
σμό δια της αυτόματης παρακολούθησης ουρανίων 
σωμάτων ή δορυφόρων, και ειδικά σχεδιασμένα μέρη 
αυτών. 

9.Α.3 Επιταχυνσιόμέτρα με κατώφλια 0,05 η και λιγό¬ 
τερο, ή γραμμικό σφάλμα 0,25%της πλήρους κλίμακας, 
ή και τα δύο, που είναι σχεδιασμένα για χρήση σε συ¬ 
στήματα αδρανειακής πλοήγησης ή συστήματα οδη¬ 
γιών παντός τύπου, και ειδικά σχεδιασμένα μέρη αυτών. 

Σηυείωση: 

Επιταχυνσιόμετρα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και 
αναπτυγμένα ως αισθητήρες Μ \Νϋ (ΜβεευΓΘΤΠΘηί 
\Λ/ήίΙθ ϋπΙΙίηρ) για χρήση σε εργασίες συντήρησης 
άοννηήοΐΘ ννθΙΙ, δεν ελέγχονται στο 9.Α.3. 

9.Α.4 Γυροσκόπια παντός είδους που χρησιμοποιού¬ 
νται στα συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α, χαρα¬ 
κτηρισμένα με «βαθμό έκπτωσης» και «σταθερότητας» 
μικρότερο των 0,5 μοιρών (1 είρτηα ή ππε) ανά ώρα σε 
περιβάλλον 1 9 , και ειδικά σχεδιασμένα μέρη αυτών. 

Τεγνικέσ Σηυειώσεισ: 

1. Ως «βαθμός έκπτωσης» ορίζεται ως ο χρόνος από¬ 
κλισης της απόδοσης από την επιθυμητή απόδοση. 
Αποτελείται από τυχαία και συστηματικά μέρη και εκ¬ 
φράζεται ως ισοδύναμη γωνιακή μετατόπιση στην μο¬ 
νάδα του χρόνου σε σχέση με τον αδρανειακό χώρο. 

2. Ως «σταθερότητα» ορίζεται η τυπική απόκλιση (1 
δίρηιε) της γωνίας μιας συγκεκριμένης παραμέτρου 
από την βαθμονομημένη τιμή της, μετρούμενη υπό στα¬ 
θερές συνθήκες θερμοκρασίας. Μπορεί να εκφρασθεί 
ως συνάρτηση του χρόνου. 

9.Α.5 Επιταχυνσιόμετρα συνεχούς απόδοσης ή γυρο¬ 
σκόπια παντός τύπου, προδιαγεγραμμένα να λειτουρ¬ 
γούν σε επίπεδα επιτάχυνσης μεγαλύτερα από 100 9. 
και ειδικά σχεδιασμένα μέρη αυτών. 

9.Α.6 Αδρανειακός και άλλος εξοπλισμός που χρησιμο¬ 
ποιεί επιταχυνσιόμετρα από τα αναφερόμενα στο 9.Α.3 ή 
στο 9.Α.5 ή γυροσκόπια που ορίζονται στο 9.Α.4 ή στο 

9. Α.5, και συστήματα που συμπεριλαμβάνουν αυτόν τον 
εξοπλισμό, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα μέρη αυτών. 

9. Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

9.Β.1 «Εξοπλισμός παραγωγής» και λοιπός εξοπλι¬ 
σμός δοκιμής, βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, άλ¬ 
λος από εκείνον που περιγράφεται στο 9.Β.2, σχεδια¬ 
σμένος ή τροποποιημένος για να χρησιμοποιείται με 
τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο 9. Α. 

Σηυείωση: 

Ο εξοπλισμός που ορίζεται στο 9.Β. 1 περιλαμβάνει τα 
εξής: 
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α. Για γυροσκοπικό εξοπλισμό λέιζερ, ο ακόλουθος 
εξοπλισμός χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει κάτο¬ 
πτρα που έχουν την κάτωθι ακρίβεια κατωφλιού: 

1. Σκεδασιόμετρο (10 ρρπή 

2. Ανακλασιόμέτρο (50 ρρπι) 

3. Αεροτομόμετρο (5 ΑηρδίΓΟΓηε) 
β. Για λοιπό αδρανειακό εξοπλισμό 

1. Δοκιμαστής Αδρανειακής Μονάδας Μέτρησης 
(ΙΜυ ΜοάυΙβ) 

2. Δοκιμαστής πλατφόρμας ΙΜυ 

3. Εξάρτημα χειρισμού σταθερού στοιχείου ΙΜυ 

4. Εξάρτημα ισορροπίας πλατφόρμας ΙΜυ 

5. Σταθμός δοκιμής ρύθμισης γυροσκοπίου 

6. Σταθμός δυναμικής ισορροπίας γυροσκοπίου 

7. Σταθμός δοκιμής μηχανισμού γυροσκοπίου 

8. Σταθμός εκκένωσης και πλήρωσης γυροσκοπίου 

9. Φυγοκεντρικό εξάρτημα για τριβείς γυροσκοπίου 

10. Σταθμός ευθυγράμμισης άξονα επιταχυνσιό- 
μετρου 

11. Σταθμός δοκιμής επιταχυνσιόμετρου. 

9.Β.2 Εξοπλισμός ως εξής: 

α. Μηχανές ζυγοστάθμισης που έχουν όλα τα ακό¬ 
λουθα χαρακτηριστικά: 

1. δεν είναι ικανές να ζυγοσταθμίσουν στροφεία-δια- 
τάξεις με μάζα μεγαλύτερη από 3 Κρ 

2. ικανά να ζυγοσταθμίσουν στροφεία-διατάξεις σε 
ταχύτητες μεταλύτερες από 12.500 φίτι 

3. ικανά να διορθώσουν την έλλειψη ζυγοστάθμισης 
σε δύο ή περισσότερα επίπεδα, και 

4. ικανά να ζυγοσταθμίσουν μέχρι ειδική έλλειψη ζυ- 
γοστάθμισης 0,2 ρ πΐΓΠ ανά Κρ μάζας στροφείου. 

β. Κεφαλές ενδεικτικών οργάνων (που αναφέρονται 
μερικές φορές ως όργανα ζυγοστάθμισης) σχεδιασμέ¬ 
να ή τροποποιημένα για χρήση με τις μηχανές που ανα- 
φέρονται στο 9.Β.2.α. 

γ. Προσομοιωτές κίνησης (εξοπλισμός που είναι ικα¬ 
νός να προσομοιώνει την κίνηση) που διαθέτει όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. δύο ή περισσότερους άξονες 

2. δακτυλίους επαφής ικανούς να μεταδίδουν ηλε¬ 
κτρική ενέργεια ή/και σήματα, και 

3. να έχουν κάποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
α. για κάθε μονό άξονα να έχουν όλα τα εξής: 

1. ικανά για βαθμούς (Γ3ΐβε) 400 μοιρών/ε και περισ¬ 
σότερο, ή 30 μοίρες/ε ή λιγότερο, και 

2. ανάλυση βαθμού ίση ή μικρότερη από 6 μοίρες/5 και 
ακρίβεια ίση ή μικρότερη από 0,66 μοίρες/ε 

β. να έχουν στην χειρότερη περίπτωση βαθμό ευστά¬ 
θειας ίσο ή καλύτερο (μικρότερο) από συν/πλην 0,05% 
κατά μέσον όρο σε 10 μοίρες ή περισσότερο, ή 
γ. ακρίβεια στίγματος ίση ή καλύτερη από 5 3Γοεθοοηά. 
δ. Πίνακες θέσης (εξοπλισμός ικανός για ακριβή θέση 
του στροφείου σε κάθε άξονα) που έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

1 . δύο ή περισσότερους άξονες, και 
2. ακρίβεια θέσης ίση ή καλύτερη με 5 3 ιό δθοοηά. 
ε. Φυγοκεντρικές μηχανές ικανές να μεταδώσουν επι¬ 
ταχύνσεις άνω των 100 ρ και δακτύλιοι επαφής (εΐίρ 
πήρε) ικανοί να μεταδώσουν ηλεκτρικό ρεύμα και πλη¬ 
ροφορίες σήματος. 


Σηυειώσειο: 

1. Οι μόνες μηχανές ζυγοστάθμισης, κεφαλές ενδει¬ 
κτικών οργάνων, προσομοιωτές κίνησης, πίνακες ταχυ¬ 
τήτων, πίνακες θέσεων και φυγοκεντρικές μηχανές που 
αναφέρονται στο Είδος 9, είναι εκείνες που ορίζονται 
στο 9. Β. 2. 

2. Το 9.Α.2.α δεν ελέγχει μηχανές ζυγοστάθμισης που 
είναι σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για χρήση σε 
οδοντιατρικό ή άλλο ιατρικό εξοπλισμό. 

3. Το 9.Β.2.γ και το 9.Β.2.δ δεν ελέγχουν περιστροφι¬ 
κούς πίνακες σχεδιασμένους ή τροποποιημένους για 
εργαλείο μηχανές ή για ιατρικό εξοπλισμό. 

4. Οι πίνακες ταχυτήτων που δεν ελέγχονται από το 
9.Β.2.γ και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά ενός πίνακα 
θέσης, πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με το 9. Β.2.δ. 

5. Ο εξοπλισμός που έχει τα χαρακτηριστικά που ορί¬ 
ζονται στο 9. Β. 2. δ και που επίσης πληροί τα χαρακτη¬ 
ριστικά του 9.Β.2.γ, θα τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης 
όπως και ο εξοπλισμός του 9. Β. 2.γ. 

9.Γ. ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

9.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

9.Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημέ¬ 
νο για «χρήση» του εξοπλισμού που ορίζεται στο 9.Α. ή 
το 9.Β. 

9.Δ.2 «Λογισμικό» ένταξης για τον εξοπλισμό που ορί¬ 
ζεται στοθ.Α.Ι. 

9.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

9. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείωση 
Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» 
εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 9.Α, το 
9.Β ή το 9.Δ. 

Σηυείωσπ: 

Ο εξοπλισμός ή το «λογισμικό» που ορίζονται στα 9.Α 
ή 9.Δ μπορούν να εξαχθούν ως μέρος ενός επανδρωμέ¬ 
νου αεροσκάφους, δορυφόρου, οχήματος ξηράς ή θα¬ 
λάσσιου σκάφους, ή σε ποσότητες κατάλληλες για 
ανταλλακτικά αυτών. 

ΕΙΔΟΣ 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΗΣΗΣ 

10. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

10.Α.1 Υδραυλικά, μηχανικά, ηλεκτρο-οπτικά, ή ηλε- 
κτρομηχανικά συστήματα ελέγχου πτήσεων (περιλαμ- 
βανομένων και συστημάτων ΐΙγ-όγ-ννίΓΘ) σχεδιασμένα ή 
τροποποιημένα για τα συστήματα που αναφέρονται στο 
1 .Α. 

10.Α.2 Εξοπλισμός ελέγχου στάσης (3ίίίίυά8) σχεδια¬ 
σμένος ή τροποποιημένος για τα συστήματα που ανα- 
φέρονται στο 1 .Α. 

Ση μείωση: 

Τα συστήματα ή ο εξοπλισμός που ορίζονται στο 10.Α 
μπορούν να εξαχθούν ως μέρος ενός επανδρωμένου 
αεροσκάφους ή δορυφόρου, ή σε ποσότητες κατάλλη¬ 
λες για ανταλλακτικά επανδρωμένου αεροσκάφους. 

10.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

10.Β.1 Εξοπλισμός δοκιμής, βαθμονόμησης και ευθυ¬ 
γράμμισης ειδικά σχεδιασμένος για τον εξοπλισμό που 
αναφέρεται στο 10.Α. 

10.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

ΙΟ.ΔΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

10.Δ.1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιη- 
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μένο για «χρήση» του εξοπλισμού που ορίζεται στο 

10.Α. ήτο 10.Β. 

Σπυείωση: 

Το «λογισμικό» που ορίζεται στο 10.Δ. 1 μπορεί να εξα¬ 
χθεί ως μέρος ενός επανδρωμένου αεροσκάφους ή δο¬ 
ρυφόρου ή σε ποσότητες κατάλληλες για ανταλλακτικά 
επανδρωμένου αεροσκάφους. 

10.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

10.Ε.1 Σχεδιαστική «τεχνολογία» για ένταξη της ατρά¬ 
κτου αεροσκάφους, του συστήματος προώσεως, των 
επιφανειών ελέγχου ανυψώσεως, που είναι σχεδιασμέ¬ 
νη ή τροποποιημένη για τα συστήματα που αναφέρο- 
νται στο 1.Α., με στόχο να βελτιστοποιείται η αεροδυνα¬ 
μική απόδοση καθ’ όλη την διαδικασία της πτήσης ενός 
μη επανδρωμένου αεροσκάφους. 

10.Ε.2 Σχεδιαστική «τεχνολογία» για ένταξη των δε¬ 
δομένων ελέγχου πτήσης, κατεύθυνσης και πρόωσης, 
σε ένα σύστημα διαχείρισης πτήσης, που είναι σχεδια¬ 
σμένη ή τροποποιημένη για τα συστήματα που αναφέ- 
ρονται στο 1 .Α., με στόχο να βελτιστοποιείται η τροχιά 
των συστημάτων ρουκετών. 

10. Ε.3 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 
ΙΟ.Α,το ΙΟ.Βήτο 10.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

11 .Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

11. Α.1 Συστήματα ραντάρ και ραντάρ λέιζερ, στα 
οποία περιλαμβάνονται υψόμετρα, σχεδιασμένα ή τρο¬ 
ποποιημένα για χρήση στα συστήματα που ορίζονται 
στο 1 .Α. 

Τεγνική Σπυείωση: 

Τα συστήματα ραντάρ λέιζερ περιλαμβάνουν εξειδι- 
κευμένες τεχνικές διαβίβασης, σάρωσης, λήψης και 
επεξεργασίας σήματος, για την χρήση της τεχνολογίας 
λέιζερ στην σκόπευση, τον ορισμό πορείας και την διά¬ 
κριση των στόχων με βάση την θέση, ακτινική ταχύτητα 
και τα χαρακτηριστικά ανάκλασης. 

11 .Α.2 Παθητικοί αισθητήρες για διόπτευση συγκε¬ 
κριμένων ηλεκτρομαγνητικών πηγών (εξοπλισμός κα¬ 
θορισμού πορείας) ή χαρακτηριστικών εδάφους, σχε¬ 
διασμένοι ή τροποποιημένοι για χρήση στα συστήματα 
που αναφέρονται στο 1 .Α. 

11 .Α.2 Συστήματα εξεύρεσης στίγματος (ΘΡ5) ή πα¬ 
ρεμφερείς δορυφορικοί δέκτες, σχεδιασμένοι ή τροπο¬ 
ποιημένοι για χρήση στα συστήματα που αναφέρονται 
στο Ι.Α., διαθέτοντες ένα ή περισσότερα από τα ακό¬ 
λουθα χαρακτηριστικά: 

α. Ικανοί να παρέχουν πληροφορίες πλοήγησης υπό 
τις εξής συνθήκες λειτουργίας: 

1. Σε ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 515 πι/ε (1000 
ναυτικά μίλια την ώρα), και 

2. Σε ύψη που υπερβαίνουν τα 18 χιλιόμετρα (60.000 
πόδια), ή 

β. Σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για χρήση σε μη 
επανδρωμένα αεροπορικά οχήματα που ορίζονται στο 
1 .Α.2. 

11.Α.4 Ηλεκτρονικές διατάξεις και εξαρτήματα, σχε¬ 
διασμένα ή τροποποιημένα για χρήση στα συστήματα 
που αναφέρονται στο 1 .Α και ειδικά σχεδιασμένα για 


στρατιωτική χρήση και λειτουργία σε θερμοκρασίες 
που υπερβαίνουν τους 125°0. 

Σπυείωση: 

1. Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο 11.Α, περιλαμ¬ 
βάνει τα εξής: 

α. Εξοπλισμός χαρτογράφησης εδάφους 
β. Εξοπλισμός χαρτογράφησης και συσχετισμού (ψη¬ 
φιακός και αναλογικός) 
γ. Εξοπλισμός ραντάρ πλογήσης ϋορρΙθΓ 
δ. Εξοπλισμός παθητικού μετρητή παρεμβολών 
ε. Εξοπλισμός αισθητήρα απεικόνισης (ενεργός και 
παθητικός) 

2. Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο 11. Α μπορεί να 
εξαχθεί ως μέρος επανδρωμένου αεροσκάφους ή δο¬ 
ρυφόρου ή σε ποσότητες κατάλληλες για ανταλλακτικά 
ενός επανδρωμένου αεροσκάφους. 

11 .Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

11.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

11.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

11 .Δ. 1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για «χρήση» του εξοπλισμού που ορίζεται στο 
11.Α.1,11.Α.2ήτο 11.Α.4. 

11 .Δ.2 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για «χρήση» 
του εξοπλισμού που ορίζεται στο 11 .Α.3. 

11.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

11. Ε.1 Σχεδιαστική «τεχνολογία» για την προστασία 
των αεροπορικών ηλεκτρονικών και των ηλεκτρολογι- 
κών υποσυστημάτων από κινδύνους που προέρχονται 
από ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς (ΕΜΡ) και ηλεκτρο- 
μαγνητικές παρεμβολές (ΕΜΙ) από εξωτερικές πηγές, 
ως εξής: 

α. Σχεδιαστική «τεχνολογία» για συστήματα θωράκι- 
σης 

β. Σχεδιαστική «τεχνολογία» για σκληρυμένα (ό3Γό- 
θηθό) ηλεκτρικά κυκλώματα και υποσυστήματα 
γ. Σχεδιαστική «τεχνολογία» για τον προσδιορισμό 
των κριτηρίων αντοχής (σκλήρυνσης) των ανωτέρω. 

11 .Ε.2 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γ ενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 
11.Αήτο 11.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 12 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 

12. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

12.Α.1 Συσκευές και μηχανισμοί σχεδιασμένοι ή τρο¬ 
ποποιημένοι για την διακίνηση, τον έλεγχο, την ενεργο¬ 
ποίηση και την εκτόξευση των συστημάτων που αναφέ- 
ρονται στο 1 .Α. 

12.Α.2 Οχήματα σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για 
την μεταφορά, την διακίνηση, τον έλεγχο, την ενεργο¬ 
ποίηση και την εκτόξευση των συστημάτων που αναφέ- 
ρονται στο 1 .Α. 

12.Α.3 Μετρητές ειδικού βάρους (βαρυτόμετρα), κλι- 
σιόμετρα, και ειδικά σχεδιασμένα μέρη αυτών, σχεδια¬ 
σμένα ή τροποποιημένα για χρήση στον αέρα ή στην θά¬ 
λασσα, διαθέτοντα στατική ή λειτουργική ακρίβεια 7X10 
6 πι/ε 2 (0,7 ηιίΙΙίραΙ) ή καλύτερη, με χρόνο θέσεως σε 
κατάσταση ετοιμότητας ίσο ή μικρότερο των 2 λεπτών, 
προς χρήση στα συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α. 
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12.Α.4 Εξοπλισμός τηλεμετρίας καιτηλελέγχου, που 
διαθέτει όλα τα ακόλουθα: 

α. χρησιμοποιήσιμος για μη επανδρωμένα αεροπορι¬ 
κά οχήματα ή συστήματα ρουκετών, και β. χρησιμοποι¬ 
ήσιμος για συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

12.Α.5 Ακριβή συστήματα χάραξης πορείας, προς χρή¬ 
ση για συστήματα που αναφέρονται στο 1 .Α, ως εξής: 

α. Συστήματα χάραξης πορείας που χρησιμοποιούν 
ένα μεταφραστή κώδικα εγκατεστημένο στην ρουκέτα 
ή στο μη επανδρωμένο αεροπορικό όχημα σε συνδυα¬ 
σμό με αερομεταφερόμενα στοιχεία αναφοράς ή με δο¬ 
ρυφορικά συστήματα πλοήγησης για την παροχή με¬ 
τρήσεων θέσης και ταχύτητας πτήσης σε πραγματικό 
χρόνο. 

β. Ραντάρ σκόπευσης που περιλαμβάνουν τον απα¬ 
ραίτητο οπτικό/υπέρυθρο εξοπλισμό με όλες τις ακό¬ 
λουθες δυνατότητες: 

1. γωνιακή ανάλυση καλύτερη από 3 ππαά (0,5 ηιίΐε) 

2. ακτίνα δράσης ίση ή μεγαλύτερη από 30 χιλιόμετρα 
με ανάλυση σκόπευσης καλύτερη από 10 πί ΒΜδ, και 

3. ανάλυση ταχύτητας καλύτερη από 3 πι/ε. 

12.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

12.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

12.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

12.Δ.1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για «χρήση» του εξοπλισμού που ορίζεται στο 

12.Α.1. 

12.Δ.2 «Λογισμικό» που διαθέτει καταγεγραμμένα δε¬ 
δομένα της πτήσης, που επιτρέπουν τον προσδιορισμό 
της θέσης του οχήματος καθ’ όλη την διάρκεια της πτή¬ 
σης, ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τα συ¬ 
στήματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

12.Δ.3 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για «χρήση» του εξοπλισμού που ορίζεται στο 
12. Α.4 ή στο 12.Α, προς χρήση στα συστήματα που ορί¬ 
ζονται στο 1 .Α. 

12.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

12. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 
12.Αήτο 12.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

13. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

13.Α.1 Αναλογικοί υπολογιστές, ψηφιακοί υπολογι¬ 
στές ή ψηφιακοί διαφορικοί αναλυτές, σχεδιασμένοι ή 
τροποποιημένοι για χρήση στα συστήματα που αναφέ- 
ρονται στο 1 .Α, διαθέτοντες οποιοδήποτε από τα ακό¬ 
λουθα χαρακτηριστικά: 

α. χαρακτηρισμένοι ότι αντέχουν σε συνεχή λειτουρ¬ 
γία σε θερμοκρασίες μεταξύ -45°0 έως +55°0, ή 
β. Σχεδιασμένοι για βαριά χρήση ή για «αντοχή στην 
ραδιενέργεια». 

13. Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

13.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

13.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Μηδέν 


13.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

13. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού που αναφέρεται στο 13.Α. 

Ση μείωση: 

Ο εξοπλισμός του Είδους 13 μπορεί να εξαχθεί ως μέ¬ 
ρος ενός επανδρωμένου αεροσκάφους ή δορυφόρου ή 
σε ποσότητες κατάλληλες για ανταλλακτικά ενός επαν¬ 
δρωμένου αεροσκάφους. 

ΕΙΔΟΣ 14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

14. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

14.Α.1 Αναλογικοί-ψηφιακοί μετατροπείς για χρήση 
στα συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α, που διαθέτουν 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Σχεδιασμένοι να πληρούν στρατιωτικές προδια¬ 
γραφές εξοπλισμού βαριάς χρήσης, ή 
β. Σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για στρατιωτική 
χρήση, ανήκοντες σε οποιονδήποτε από τους εξής τύ¬ 
πους: 

1. «Μικροκυκλώματα» αναλογικών-ψηφιακών μετα¬ 
τροπέων, που είναι «ανθεκτικά στην ραδιενέργεια» ή 
έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Έχουν κβαντισμό που αντιστοιχεί σε 8 όίΐε ή περισ¬ 
σότερα όταν κωδικοποιούνται στο δυαδικό σύστημα 
β. Είναι χαρακτηρισμένοι για λειτουργία σε θερμο¬ 
κρασία από κάτω από -54°0 μέχρι πάνω από +125°Ω, και 
γ. Είναι ερμητικά σφραγισμένοι, ή 

2. Πλάκες ή στοιχεία τυπωμένων κυκλωμάτων αναλο- 
γικών-ψηφιακών μετατροπέων ηλεκτρικού τύπου, που 
διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α. Έχουν κβαντισμό που αντιστοιχεί σε 8 όίίε ή περισ¬ 
σότερα όταν κωδικοποιούνται στο δυαδικό σύστημα 
β. Είναι χαρακτηρισμένοι για λειτουργία σε θερμο¬ 
κρασία από κάτω από -45°0 μέχρι πάνω από +55 °0, και 
γ. Περιέχουν «μικροκυκλώματα» που αναφέρονται 
στο 14.Α.1 .β.1. 

14.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

14.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

14.ΔΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Μηδέν 

14.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

14. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού που αναφέρεται στο 14.Α. 

ΕΙΔΟΣ 15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙ¬ 
ΜΗΣ 

15. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 
Μηδέν 

15.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

15.Β.1 Εξοπλισμός δοκιμής με δονήσεις, προς χρήση 
για τα συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α ή στα υποσυ¬ 
στήματα που ορίζονται στο 2.Α, και μέρη αυτών, ως 
εξής: 

α. Συστήματα δοκιμών με δονήσεις που χρησιμοποι¬ 
ούν τεχνικές ανατροφοδότησης (ΐΘθάόαοΚ) ή κλειστού 
βρόχου, και περιλαμβάνουν ψηφιακό ελεγκτή, ικανές να 
δονήσουν ένα σύστημα στα 10 ρ ΒΜ5 ή περισσότερο σε 
όλη την έκταση από 20 Ηζ έως 2 ΚΗζ και κατανέμουν δυ- 
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νάμεις 50 ΚΝ (11.250 18ε), μετρούμενες «03 γθ 130Ιθ», ή 
μεγαλύτερες, 

β. ψηφιακοί ελεγκτές, συνδυασμένοι με ειδικά σχε¬ 
διασμένο «λογισμικό» δοκιμής με δονήσεις, με εύρος 
ζώνης πραγματικού χρόνου μεγαλύτερο από 5 ΚΗζ, και 
σχεδιασμένοι για χρήση με συστήματα δοκιμής με δο¬ 
νήσεις που ορίζονται στο Ιδ.Β.Ι.α. 

γ. Μονάδες δονήσεως (εόβΚβΓ υηίίε) που συνοδεύο¬ 
νται ή όχι από ενισχυτές, ικανές να κατανείμουν μία δύ¬ 
ναμη 50 ΚΝ (11.250 Ιβε), μετρούμενη «03ΓΘ 130Ιθ», ή με¬ 
γαλύτερη, για χρήση σε συστήματα δοκιμής με δονή¬ 
σεις που ορίζονται στο Ιδ.Β.Ι.α. 

δ. Κατασκευές στήριξης του δοκιμαζόμενου αντικει¬ 
μένου και ηλεκτρονικές μονάδες σχεδιασμένες να συν¬ 
δυάζουν πλείονες μονάδες δονήσεως σε ένα πλήρες 
σύστημα δονήσεως ικανό να παρέχει πραγματική συν¬ 
δυασμένη δύναμη 50 ΚΝ, μετρούμενη «03 γθ130Ιθ», ή με¬ 
γαλύτερη, για χρήση σε συστήματα δοκιμής με δονή¬ 
σεις που ορίζονται στο Ιδ.Β.Ι.α. 

Τεγνική Σηυείωση: 

Συστήματα δοκιμής με δονήσεις, που περιέχουν ένα 
ψηφιακό ελεγκτή, είναι τα συστήματα εκείνα των οποί¬ 
ων οιλειτουργίες ελέγχονται αυτομάτως, μερικώς ή ολι- 
κώς, από αποθηκευμένα και ηλεκτρονικώς κωδικοποιη- 
μένα ηλεκτρικά σήματα. 

15.Β.2 Αεροσήραγγες για ταχύτητες 0,9 Μβσή ή με¬ 
γαλύτερες, προς χρήση σε συστήματα που ορίζονται 
στο 1 .Α ή υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

15.Β.3 Πάγκοι/βάσεις δοκιμών προς χρήση σε συστή¬ 
ματα που ορίζονται στο 1 .Α ή υποσυστήματα που ορί¬ 
ζονται στο 2.Α, που έχουν την ικανότητα να αντέξουν 
ρουκέτες στερεών ή υγρών προωθητικών καυσίμων, κι¬ 
νητήρες ή μηχανές με ώση μεγαλύτερη των 90 ΚΝ 
(20.000 Ιόε), ή που είναι σε θέση να μετρήσουνταυτο- 
χρόνως τους τρεις άξονες της ώσης. 

15.Β.4 Περιβαλλοντικοί θάλαμοι και ανηχητικοί θάλα¬ 
μοι, ως εξής, προς χρήση σε συστήματα που ορίζονται 
στο 1 .Α ή υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α: 

α. Περιβαλλοντικοί θάλαμοι ικανοί να προσομοιάζουν 
τις ακόλουθες συνθήκες πτήσης: 

1. Περιβάλλοντα δονήσεων 10 ρ ΒΜ8 και περισσότε¬ 
ρο, μεταξύ 20 Ηζ και 2 ΚΗζ, κατανέμοντα δυνάμεις 5 ΚΝ 
ή μεγαλύτερες, και 

2. οποιοδήποτε από τα εξής: 

α. υψόμετρο 15.000 ητ ή μεγαλύτερο, ή 
β. περιοχή θερμοκρασίας τουλάχιστον -50°Ο έως 
125°0. 

β. Ανηχητικοί θάλαμοι ικανοί να προσομοιάσουν όλες 
τις ακόλουθες συνθήκες πτήσης: 

1. Ακουστικά περιβάλλοντα συνολικής ηχητικής πίε¬ 
σης 140 άΒ ή μεγαλύτερης (που αναφέρεται ως 2x10' 5 
Ν/ητ 2 ) ή με προβλεπόμενη ισχύ εξόδου 4 Κ\Λ/ ή μεγαλύ¬ 
τερη, και 

2. οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

α. υψόμετρο 15.000 ητ ή μεγαλύτερο, ή 
β. περιοχή θερμοκρασίας τουλάχιστον -50°Ο έως 
125°0. 

12.Β.5 Επιταχυντές ικανοί να δώσουν ηλεκτρομαγνη- 
τική ακτινοβολία παραγόμενη από όΓθητεείΓβΙτΙυηρ από 
επταχυμένα ηλεκτρόνια 2 Μθ\/ ή περισσότερο, και εξο¬ 


πλισμός που περιέχει αυτούς τους επιταχυντές, προς 
χρήση σε συστήματα που ορίζονται στο 1 Λ ή υποσυ¬ 
στήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

Ση μείωση: 

Το 15. Β. 2 δεν ελέγχει εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο 
για ιατρικούς σκοπούς. 

15.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

15.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

15.Δ.1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για «χρήση» του εξοπλισμού που ορίζεται στο 
15.Β, προς χρήση στα συστήματα δοκιμών που ορίζο¬ 
νται στο 1 .Α ή υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

15. Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

15. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 

15. Β ή στο 15.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 16 ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΊΑΣΉΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

16. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

16.Α.1 Ειδικά σχεδιασμένοι υβριδικοί (συνδυασμός 
αναλογικών/ψηφιακών) υπολογιστές για προτυποποίη¬ 
ση, προσομοίωση και σχεδιαστική ολοκλήρωση των συ¬ 
στημάτων που ορίζονται στο 1 .Α ή των υποσυστημάτων 
που ορίζονται στο 2.Α. 

Σηυείωση: 

Ο παρών έλεγχος ισχύει μόνον όταν ο εξοπλισμός πα¬ 
ρέχεται με το «λογισμικό» που ορίζεται στο 16.Δ. 1. 

16.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

16.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

16.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

16.Δ.1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για προτυπο¬ 
ποίηση, προσομοίωση ή σχεδιαστική ολοκλήρωση των 
συστημάτων που ορίζονται στο 1 .Α ή των υποσυστημά¬ 
των που ορίζονται στο 2.Α. 

Τεγνική Σηυείωση: 

Η προτυποποίηση περιλαμβάνει συγκεκριμένα την 
αεροδυναμική και την θερμοδυναμική ανάλυση των συ¬ 
στημάτων. 

16.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

16. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στο 

16. Αή στο 16.Δ. 

ΕΙΔΟΣ 17 ΑΠΟΚΡΥΨΗ (5ΤΕΑΕΤΗ) 

17. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

17.Α.1 Συσκευές για μειωμένη δυνατότητα εντοπι¬ 
σμού όπως ανακλασιμότητα ραντάρ, υπέρυθρα/υπε¬ 
ριώδη σήματα και ακουστικά σήματα (δηλ. τεχνολογία 
5ΐθ3ΐίή), για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τα 
συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α ή τα υποσυστήματα 
που ορίζονται στο 2.Α. 

17.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

17.Β.1 Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για μέτρηση 
διατομής ραντάρ προς χρήση στα συστήματα που ορί¬ 
ζονται στο 1 .Α ή τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 

2.Α. 
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17.Γ ΥΛΙΚΑ 

17.Γ.1 Υλικά για μειωμένη δυνατότητα εντοπισμού 
όπως ανακλασιμότητα ραντάρ, υπέρυθρα/υπεριώδη 
σήματα και ακουστικά σήματα (δηλ. τεχνολογία 
εΙθαΙΙΙι), για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τα 
συστήματα που ορίζονται στο 1 ,Α ή τα υποσυστήματα 
που ορίζονται στο 2.Α. 

Σηυειώσεισ: 

1. Το 17. Γ.1 περιλαμβάνει κατασκευαστικά υλικά και 
επιχρίσεις (περιλαμβανόμενων και των βαφών), ειδικά 
σχεδιασμένα για μειωμένη ή ελεγχόμενη ανάκλαση ή 
εκπομπή στο μικροκυματικό το υπέρυθρο ή το υπεριώ¬ 
δες φάσμα. 

2. Το 17. Γ.1 δεν ελέγχει επιχρίσεις (περιλαμβανόμε¬ 
νων και των βαφών), όταν αυτές χρησιμοποιούνται ειδι¬ 
κά για τον θερμικό έλεγχο δορυφόρων. 

17.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

17.Δ.1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για μειωμένη 
δυνατότητα εντοπισμού όπως ανακλασιμότητα ρα¬ 
ντάρ, υπέρυθρα/υπεριώδη σήματα και ακουστικά σή¬ 
ματα (δηλ. τεχνολογία είθβΐίΐι), για εφαρμογές που χρη¬ 
σιμοποιούνται για τα συστήματα που ορίζονται στο 1 ,Α 
ή τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 2.Α. 

17.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

17. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στα 

17.Α, 17.Β, 17.Γ ή 17.Δ. 

Σπυείωση: 

Το 17. Ε.1 περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων ειδικά σχε¬ 
διασμένες για την ανάλυση της μείωσης σήματος 

ΕΙΔΟΣ 18 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

18. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

18.Α.1 «Μικροκυκλώματα» «ανθεκτικά στην ραδιενέρ¬ 
γεια» χρησιμοποιούμενα στην προστασία συστημάτων 
ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροπορικών οχημά¬ 
των κατά των πυρηνικών συνεπειών (π.χ. Ηλεκτρομα- 
γνητικός Παλμός (ΕΜΡ), ακτίνες X, συνδυασμός έκρη¬ 
ξης και θερμικών αποτελεσμάτων), προς χρήση για τα 
συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

18.Α.2 «Ανιχνευτές» ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποι¬ 
ημένοι να προστατεύουν συστήματα ρουκετών και μη 
επανδρωμένα αεροπορικά οχήματα κατά των πυρηνι¬ 
κών συνεπειών (π.χ. Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός 
(ΕΜΡ), ακτίνες X, συνδυασμός έκρηξης και θερμικών 
αποτελεσμάτων), προς χρήση για τα συστήματα που 
ορίζονται στο 1 .Α. 

Τεγνική Σπυείωση: 

Ως «ανιχνευτής» ορίζεται μία μηχανική, ηλεκτρική, 
οπτική ή χημική συσκευή που αυτομάτως εντοπίζει, 
αναγνωρίζει και καταγράφει ένα ερεθισμό όπως μία πε¬ 
ριβαλλοντική αλλαγή πιέσεως ή θερμοκρασίας, ένα 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρομαγνητικό σήμα ή ακτινοβολία από 
ένα ραδιενεργό υλικό. 

18.Α.3 Κουβούκλια ειδικά σχεδιασμένα να αντέχουν 
ένα συνδυασμένο σοκ μεγαλύτερο των 4,184χ10 6 ϋ/πι2 
συνοδευόμενο από κατακόρυφη άνοδο πίεσης, μεγα¬ 
λύτερη των 50 Ι<Ρ3, χρησιμοποιούμενα στην προστασία 
συστημάτων ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροπο¬ 
ρικών οχημάτων κατά των πυρηνικών συνεπειών (π.χ. 


Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός (ΕΜΡ), ακτίνες X, συνδυα¬ 
σμός έκρηξης και θερμικών αποτελεσμάτων), προς 
χρήση για τα συστήματα που ορίζονται στο 1 .Α. 

18.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

18.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

18.ΔΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Μηδέν 

18. Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

18. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού που αναφέρεται στο 18.Α. 

ΕΙΔΟΣ 19 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

19. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

19.Α.1 Πλήρη συστήματα ρουκετών (περιλαμβανομέ- 
νων βαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων, διαστημο- 
χημάτων και ηχητικά κατευθυνόμενων ρουκετών 
(εουηάίηρ ΓοοΚθΙε) που δεν ορίζονται στο 1 .Α.1, με ικα¬ 
νότητα μέγιστης ακτίνας δράσης ίσης ή μεγαλύτερης 
των 300 χιλιομέτρων. 

19. Α.2 Πλήρη μη επανδρωμένα συστήματα αεροπορι¬ 
κών οχημάτων (περιλαμβανομένων πυραυλικών συστη¬ 
μάτων ΟΓυίδΘ, τηλεκατευθυνόμενα οχήματα στόχου και 
τηλεκατευθυνόμενα οχήματα αναγνώρισης), που δεν 
ορίζονται στο 1 .Α.2, με ικανότητα μέγιστης ακτίνας δρά¬ 
σης ίσης ή μεγαλύτερης των 300 χιλιομέτρων. 

19.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μηδέν 

19.Γ ΥΛΙΚΑ 

Μηδέν 

19.ΔΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

19.Δ. 1 «Λογισμικό» που συντονίζει την λειτουργία πε¬ 
ρισσότερων του ενός υποσυστημάτων, ειδικά σχεδια¬ 
σμένο ή τροποποιημένο για «χρήση» στα συστήματα 
που ορίζονται στο 19.Α. 

19.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

19. Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού που αναφέρεται στο 19.Α. 

ΕΙΔΟΣ 20 ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

20. Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

20.Α.1 Πλήρη υποσυστήματα ως εξής: 

α. Μεμονωμένες βάσεις ρουκετών που δεν αναφέρο- 
νται στο 2.Α.1, χρησιμοποιούμενες σε συστήματα που 
ορίζονται στο 19.Α. 

β. Κινητήρες ρουκετών με στερεά καύσιμα, ή μηχανές 
ρουκετών με υγρά καύσιμα, που δεν αναφέρονται στο 
2.Α. 1, χρησιμοποιούμενες σε συστήματα που ορίζονται 
στο 19.Α, που διαθέτουν συνολική προωθητική ικανότη¬ 
τα 8,41χ10 5 Νε (1,91 χΐ 0 5 Ιάε.) ή μεγαλύτερη, αλλά μι¬ 
κρότερη από 1, 1x10 6 Νβ (2,5χ10 5 Ιάε.). 

20.Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

20.Β.1 «Εγκαταστάσεις παραγωγής» ειδικά σχεδια¬ 
σμένες για τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 20.Α. 

20.Β.2 «Εξοπλισμός παραγωγής» ειδικά σχεδιασμέ¬ 
νος για τα υποσυστήματα που ορίζονται στο 20.Α. 

20.Γ ΥΛΙΚΑ 
Μηδέν 
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20.Δ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

20.Δ.1 «Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιη¬ 
μένο για τα συστήματα που αναφέρονται στο 20. Β. 1. 

20.Δ.2 «Λογισμικό» που δεν περιλαμβάνεται στο 2.Δ.2, 
ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο «χρήση» σε κινη¬ 
τήρες ή μηχανές ρουκετών συστήματα που αναφέρο- 
νται στο 20.Α.1.β. 

20.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

20.Ε.1 «Τεχνολογία» σύμφωνα με την Γενική Σημείω¬ 
ση Τεχνολογίας, για «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρή¬ 
ση» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που αναφέρεται στα 
20.Α, 20.Β ή 20.Δ. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Δήλωση Συικρωνίαο 

Τα μέλη συμφωνούν ότι σε όσες περιπτώσεις επιτρέ¬ 
πεται ρητώς η χρήση «εθνικών ισοδύναμων» ως εναλ¬ 
λακτικών των οριζόμενων Διεθνών Προτύπων, οι τεχνι¬ 
κές μέθοδοι και παράμετροι που θα περιέχονται στα 
εθνικά ισοδύναμα θα εξασφαλίζουν ότι θα πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που θέτουν τα συγκεκριμένα Διεθνή 
Πρότυπα. 


Διόρθωση του ΜΤΟΒ/ΤΕΜ/99/Οή3ίι·/004 

4.Γ.6 Άλλα προωθητικά πρόσθετα και παράγοντες ως 
ακολούθως: 
α. 

β. 

γ. Τροποποιητές ταχύτητας καύσεως ως ακολούθως: 

1. Κατοκένιο 

2. Ν-βουτυλ-φερροκένιο 

3. Βουτακένιο 

4. Άλλα παράγωγα φερροκενίου 

5. Καρβοράνια, δικαρβοράνια, πενταβοράνια και πα¬ 
ράγωγα αυτών 

δ. 

ε. 

Ακριβής μετάφραση του συνημμένου αγγλικού κειμέ¬ 
νου. 

Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 2000 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕ1.ΕΧ 22321 1 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 34 312 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ: νννννν.βΐ.9 γ 

Θ-ΓΠ3Π: ννθβΓΠ35ΐθΓ @ Θ1.0Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


Σολωμού 51 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5225 761 - 5230 841 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 

(031)423 956 

Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 

5225 713 - 5249 547 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31 

4135 228 

Πώληση Φ.Ε.Κ. 

5239 762 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

(061) 6381 100 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 141 



Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

5248 188 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 

(0651) 87215 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

5248 785 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0531) 22 858 

Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

(041) 597449 

αποστολή Φ.Ε.Κ. 

5248 320 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0661) 89 127/89 120 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(081) 396 223 



Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0251) 46 888/47 533 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ. 

• Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 
βσέλιδο ή μέρος αυτού. 

• ΓιαταΦΕΚτου Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγω¬ 
νισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά βσέλιδο ή μέρος αυτού). 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 

Τεύχος 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 


2531 


ΤΑΠΕΤ3512 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

60.000 δρχ. 

3.000 

δρχ· 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

70.000 

» 

3.500 

» 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 

15.000 

» 

750 

» 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 

70.000 

» 

3.500 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

30.000 

» 

1.500 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

15.000 

» 

750 

» 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 

5.000 

» 

250 

» 

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

10.000 

» 

500 

» 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

3.000 

» 

150 

» 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

10.000 

» 

500 

» 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

300.000 

» 

15.000 

» 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

50.000 

» 

2.500 

» 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

300.000 

» 

15.000 

» 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠ ΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουντο μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



































